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PART III 
Stores Purchase 


Agriculture Development & Farmers Welfare 

Department 


Security Deposit — 5 % of total contract amount 
inclusive of E . M . D . 


E -TENDER NOTICES 


Document sale start date10 -7 -2018 . 


Document sale end date — 9-8 -2018 . 


Bid Submission start date10 -7 -2018. 

Last date & time of receipt of e-tender - 13 -8 -2018 , 
5 p . m . 


No. PT (1)/ 50 / 2018. 

10th July 2018 . 
e - Tenders in single cover system are invited from 
competent dealers for the Procurement of Chemicals 
under the Scheme Modernization of Departmental 
Laboratories 2018 - 19 to State Pesticide Testing Laboratory , 
Parottukonam , Nalanchira P. O ., Thiruvananthapuram , 
Kerala, Pin -695 015 of the Agriculture Development & 
Farmers Welfare Department. The tender is to be 
submitted as e-tenders through https://etenders.kerala . gov. in . 


Date & time of opening of e -tender - 18 - 8 - 2018 , 
11 a. m . 


( online 


submission ) 


Cost of e - tender 
600 + 18 % GST. 


Tender ID — 2018 _ AGRI_ 213617 _ 1 


Date up to which the rates are to remain firm for 
acceptance — 31 - 3 - 2019 . 


Tender No . with PAC — PT ( 1 )50 /18 / et1/ chem / SN 
3 Lakhs. 


E .M . 

D 


1 % of the PAC (through online payment). 


Period of Supply — Within 45 days of receipt of 
supply order. 


Gaz . No . 31/2018 /DTP (Stores Purchase ). 
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Document sale end date _ 9 -8 -2018 . 


Bid Submission start date — 10 -7 - 2018 . 

Last date & time of receipt of e -tender - 13 -8 -2018 , 
5 p. m . 


No . PT (1)/ 50/2018. 

10th July 2018 . 
e - Tenders in single cover system are invited from 
competent dealers for the Procurement of Certified 
Reference Material of Pesticides under the Scheme 
Modernization of Departmental Laboratories 2018 - 19 to 
State Pesticide Testing Laboratory , Parottukonam , 
Nalanchira P. O ., Thiruvananthapuram , Kerala, Pin -695 015 
of the Agriculture Development & Farmers Welfare 
Department. The tender is to be submitted as 
e - tenders through https:// etenders.kerala .gov . in . 


Date & time of opening of e -tender — 18 - 8 - 2018 , 
11.30 a. m . 


Cost of e-tender 
2 ,600 + 18 % GST. 


(online 


submission ) 


Tender ID - 2018 AGRI 213294 _ 1 


Date up to which the rates are to remain firm for 
acceptance —— 31- 3 - 2019 . 


Tender No. with PAC — PT ( 1 )50 / 18 / et2 / crm / SN 
17 Lakhs. 


Period of Supply — Within 45 days of receipt of 
supply order. 


E .M .D — 1 % of the PAC (through online payment). 


(Sd .) 


Security Deposit — 5 % of total contract amount 
inclusive of E . M . D . 


State Pesticide Testing Laboratory , 
Parattukonam , 
Thiruvananthapuram - 15 . 


Deputy Director of 

Agriculture 
Cum Senior Chemist. 


Document sale start date10 - 7 - 2018 . 


Animal Husbandry Department 

E - TENDER NOTICE 

[ Tender No. 03 / 2018 - 19 ] 
No. AHD /4984 /2018 -G3/ 1. 

5th July 2018 . 
Sealed and competitive e -tenders are invited under “ Two Bid System ” for the supply of Veterinary Medicines 
(Patent) for the use of Various Veterinary Institutions of Animal Husbandry Department for the year 2018 - 19 . 
Technical Bid will have the following enclosures : 


1. 


List of medicines intended to be quoted with specification and without rates, with the list of Departments/Firms/ 
Government Institutions, with State where the participating firm had participated in tender and had supplied the 
items. 


3 . 


5. 
6 . 


GMP Certificate in accordance with ( 1) “ Revised schedule M of Drugs and Cosmetics Rules 1945 ” (Current 
GMP ) or (2 ) WHO GMP Certificate. Only these Certificates will be accepted . 
Certificate from Licensing Authority/ Drugs Controller to prove minimum 3 years of market standing of each 
product in Kerala . 
Attested copy of license or certificate of renewal and the list of drugs. Tenderers should be original 
manufacturers of the quoted item . Itemsmanufactured on loan license will also be accepted . 
Non - Conviction Certificate from the Drugs Controller. 
Latest Annual Accounts of Statement audited by a Chartered Accountant. 
Sales Tax Clearance Certificate from Sales Tax Authorities. 
Attested ( All pages) copy of Memorandum and articles of Association or partnership deed with the latest 
board of Directors/Partners with their age and residential address. 
Name Address, RTGS/IFSC code of the bank with which the firm holds financial transactions. 
An affidavit in Stamp Paper Worth 200 notorized by a Notary Public of either the place where the person 
making the affidavit is residing or of Thiruvananthapuram , signed by the responsible person of the Firm 
(Managing Director/Director ) specifying his status, age, residential address as well as his responsibility in the 


9. 
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conduct of the business for the firm in the State . If the Managing Director entrusts the responsibility of 
conduct of business with Animal Husbandry Department to some other responsible person , other than 
Managing Director/Director, a Power of Attorney may be registered in Stamp Paper worth 200 . 
All documents furnished should be attested by a Gazetted Officer or Notary . 


11. 


Financial Bid will have the following enclosures: 


1. Rates for each drug should be quoted as basic price , rate of tax and total amount. 
2. Preliminary agreement in Kerala Stamp Paper worth · 200 . 
3. EMD as specified in the e- Tender . 
4. Tender form duly signed by the authorised signatory, in all pages. 

Technical and Financial Bid will be opened as per the schedule given below . Financial bid of those tenderers who 
satisfy the above conditions in Technical bid , will only be opened . Intending tenderers may remit the exact amount 
towards the cost of tender form online . Details of medicines to be supplied can be had from the Animal Husbandry 
Department website www .ahd .kerala .gov.in . Intending tenderers may login to www .etenders.kerala . gov.in and submit their 
Bids. Cheques, Postage Stamps, Postal Orders , Demand Drafts etc . will not be accepted as the cost of tender form nor the 
form will be sent by Value Payable Post . Late tenders will not be considered under any circumstances . Tenders should be 
superscribed as “ Tender No . 03/2018 - 19 for the supply of Veterinary Medicines (Patent) for the use of the Animal 
Husbandry Department, Kerala for the year 2018 - 19 ” . 

Schedule of online submission and opening of tender 03/2018 - 19 . 
1. Document download /Sale start date — 7 - 7 - 2018 , 5 p . m . 
2. Bid submission start date — 7 -7 -2018, 5 p. m . 
3. Document download /Sale end date — 6 - 8 -2018, 6 p. m . 

Bid submission end date 6 -8 - 2018 , 6 p . m . 
5. Bid opening date — 10 -8 -2018 , 10 a . m . 
6 . Date of publishing list of tenderers eligible for opening their Financial Bid — Will be notified as and when TAC 

completes scrutiny of Technical Bid . 
7. Date up to which the rates are to be firm for acceptance — 31 -3 - 2019 . 
8. Price of tender Original— 8,000 + GST @ 18 % . ( 8 ,000 + 1,440 = 9,440). 
9. Designation and address of the Officer from whom the tender forms are to be obtained and to whom the 

tenders are to be submitted — The Director, Animal Husbandry Department, Vikas Bhavan , 
P. O . Box No. 5403, Thiruvananthapuram -695 033. 


1. 


3. 


SPECIAL CONDITIONS 
The medicine should be of latest standards and should have minimum 75 % shelf life left under normal storage 
condition at the time of supply . 
The rates quoted should be as basic price, rate of tax and total amount. 
All offers should be from ready stock in the original packing of the manufacturer. 
The quoted items should be available in Kerala Market on prescription . 
The samples of all items supplied after effecting supply will be get tested through Drug Controller , 
Thiruvananthapuram or other Government approved procedure . The supplier should bear the expenditure 
incurred , if any, for testing of the drugs . 
75 % of payment will be effected at an early date from the date of acceptance of the consignment by the 
departmental stores subject to the availability of funds and priority of supplies . The firm should furnish 
Security Bond for 75 % payment thus effected. The balance 25 % of payment will be released only after getting 
the test results . 


5. 
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7. 
8 . 


Firms blacklisted in Kerala State or other States cannot participate in the tender . 
Tenderer should not quote for any of the product manufactured and supplied by the firm to the Animal 
Husbandry Department, if it had failed Quality Analysis in the 1st lot supplied (will not account if replaced item 
had passed the test ), in any of the three bids (2015 - 16 , 2016 -17 & 2017 -18). Otherwise will recommend the next 
bidder satisfying the conditions. 


All the primary and secondary packaging labeling and containers of drugs should be as prescribed in 
pharmacopeias and strictly as per Drug and Cosmetics Act 1940 & Rules 1945 . Containers made of good 
plastics must be used for those items which are to be supplied in plastic containers. 
The Security Deposit should be furnished as Account Payee Demand Draft from a Nationalised Bank of 
Treasury Deposit and will be released only after satisfactory completion of the contract. 


10 . 


11. 
12. 


The rates should be for delivery F .O .R . at any part of the State . 
Ex -godown rates and F.O .R . station of Despatch rates offered by the firms are not acceptable and such tenders 
will be summarily rejected . 


13. 
14. 


On the label of each packing it should be inscribed “ For the use of Animal Husbandry Department, Kerala ” . 
The quantities specified in the schedule are only approximate and they may vary according to actual need and 
availability of funds. 
Successful tenderers should supply the items at the approved rates and conditions to the Local Self 
Governments and other departmental institutions as per their request if required . 
The successful tenderers should complete all supplies within the stipulated time stated in the supply orders. 


15. 


The non - availability of raw materials , price hike of raw materials , transportation problems etc . will not be 
accepted as reasons for non -supply or late supply. 


The rates should be quoted in Indian Currency and payment will be made in Indian Currency only . 


19 . 


21. 


The successful tenderers should produce analytical report of every batch of medicine they have supplied , to the 
Controlling Officer of the destination , at the time of the supply and send a copy to the Director of Animal 
Husbandry . 
The Director of Animal Husbandry reserves all rights to cancel the tender without assigning any reason 
thereof. 
The Director of Animal Husbandry or his authority has the right to inspect the manufacturing unit and 
manufacturing process. 
The only jurisdiction for any dispute regarding this purchase will be at Thiruvananthapuram . 
The photocopies of the documents produced along with the tender should be attested by a Gazetted Officer or 
by a notary . 
If any of the date scheduled for opening of tender is declared as holiday (local or general), the 
opening will be on the next working day at the same time. 
Name and place to which the medicines are to be supplied : 
• Three Central Veterinary Stores at Thiruvananthapuram , Thrissur and Kozhikode . However, the 

tenderer should be ready to supply to any part of the State. 
The supplies should be effected only by the original tenderer and the invoice should also be furnished only 
by them . 
Samples (Minimum 3 Nos.) with packing to be produced before the tender opening date. 
The Director of Animal Husbandry reserves the right to delete , waive any of the above special Conditions or 
cancel the whole tender. 


24 . 


25. 


26. 


27. 
28. 
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LIST OF PATENT MEDICINES 


Sl. No. 


Name and Specification of Item 


Monograph 


Quantity 


20000 
10000 


50000 


3000 
100000 


High Cis 


15000 


1000 


50000 


Povidone Iodine Solution IP 10 % w /v 500ml 
Doxycycline IP -Ncomycin powder 250gm IP 
containing Doxycycline Hydrochloride + 
Neomycin Sulphate powder ( 100mg + 100mg)/ 1gm 
Sulphadiazine IP , Trimethoprim IP bolus containing 
sulpha methoxazole 2gm and Trimethoprim 400mg IP 
Albendazole suspension IP 2.5 % - IL bottles 
Cypermethrin liquid 10 % w /v-15ml 
Gammabenzene hexachloride IP - 0. 1 % w / w, 
Proflavin hemisulphate IP -0 . 1 % w /w , Cetrimide IP 
0 .45 % w / w cream 100g 
Enrofloxacin IP 10 % Oral liquid -1L 
Halquinol IP bolus-1.5G 
Sodium Chloride 0.6g Potassium Chloride 0.04g, 
calcium chloride 0.027mg (500ml) 
Ringer lactate 500ml. 
Calcium borogluconate-450ml 
Ketamine hydrochloride 10ml (50mg/ml) 
Benzyl benzoate (100ml) 2.5 % w /w 
Albendazole 600mg bolus 
Inj Streptopenicillin -Each vial should contain 
Streptomycin sulphate 2 .5g, Procaine penicillin 15 lakhs IU 
and penicillin -G sodium 5 lakhs IU . 
Sterile distilled water 10ml should also be provided 
Inj Oxytetracyline 100ml, 50mg/ ml 


10000 


15000 


500 
2000 
2000 


200000 


50000 


| 17 


10000 


Directorate of Animal Husbandry, 
Vikas Bhavan , Thiruvananthapuram. 


(Sd) 
Director of Animal Husbandry . 


ദർഘാസ് പരസ്യം 

[ നമ്പർ XII/ 2018 -19) 
നമ്പർ ബി - 1371/ 2018. 

2018 ജൂ ലൈ 9. 
ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്ഓഫ് അനിമൽ ഹെൽത്ത് ആന്റ് വെറ്ററിനറി ബയോളജിക്കൽസ്, പാലോട്, പച്ച പോസ്റ്റ്, തിരുവനന്തപുരം എന്ന 
സ്ഥാപനത്തിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ/ ഇലക്ട്രോണിക്സ് - 26 സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിലേക്ക് മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

- ദർഘാസുകൾ അടക്കം ചെയ്തിട്ടുള്ള കവറിന്റെ പുറത്ത് “ദർഘാസ് നമ്പർ XII /2018- 19 ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് 
സാധനങ്ങളുടെ വാങ്ങൽ എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കേണ്ടതും 18 - 8 - 2018 - ന് പകൽ 12 മണിക്കോ അതിനു മുൻപോ ഡയറക്ടർ, 
ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്ഓഫ് അനിമൽ ഹെൽത്ത് ആന്റ് വെറ്ററിനറി ബയോളജിക്കൽസ്, പാലോട്, പച്ച പോസ്റ്റ്, തിരുവനന്തപുരം, കേരളം, 
പിൻ - 695 562 എന്ന വിലാസത്തിൽ ലഭിച്ചിരിക്കേണ്ടതും ആകുന്നു . നിശ്ചിത തീയതിയും സമയത്തിനു ശേഷവും ലഭിക്കുന്ന 
ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസുകൾ അന്നേദിവസം ( 18 - 8 - 2018 ) പകൽ 2 . 30 - ന് ദർഘാസ് നൽകിയിട്ടുള്ളവരുടെയോ 
അവരുടെ പ്രതിനിധികളുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 17 - 8 - 2018 വൈകുന്നേരം 3 മണിവരെ ഡയറക്ടർ, 
ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്ഓഫ് അനിമൽ ഹെൽത്ത് ആന്റ് വെറ്ററിനറി ബയോളജിക്കൽസ്, പാലോട്, പച്ച പോസ്റ്റ്, തിരുവനന്തപുരം, 
കേരളം, പിൻ - 695 562 എന്ന വിലാസത്തിൽ നിന്നും ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ താഴെ പറയുന്ന നിരക്കിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


അടങ്കൽ തുക - 2, 90, 315. 


Gaz . No . 31 /2018/DTP (Stores Purchase). 
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ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ- 600 + ജി.എസ്. റ്റി. @ 18 %. 
തപാൽ - 700 + ജി.എസ്. റ്റി . @ 18 %. 

ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്- 300 + ജി .എസ്. റ്റി. @ 18 %. 
ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ വി. പി. പി. ആയി അയയ്ക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില രൊക്കം പണമായിട്ടോ മണിയോർഡർ 
ആയിട്ടോ മാത്രമേ സ്വീക രി ക്കു ക യു ള്ളൂ . ചെക്ക്, ഡാഫ്റ്റ്, സ്റ്റാമ്പ്, പോസ്റ്റൽ ഓർഡ റു കൾ തുട ങ്ങി യവ ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . അടച്ചുകഴിഞ്ഞ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില യാതൊരുകാരണവശാലും മടക്കി 
കൊടുക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ആഫീസ് സമയങ്ങളിൽ 
നേരിട്ടന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്. പ്രത്യേകം കാരണം കാണിയ്ക്കാതെ തന്നെ ദർഘാസുകൾ പൂർണ്ണമായോ ഭാഗികമായോ 
നിര സിക്കു ന്ന തിനോ സ്വീക രി ക്കു ന്ന തിനോ ഉള്ള അധികാരം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ്അനിമൽ ഹെൽത്ത്ആന്റ് വെറ്ററിനറി 
ബയോളജിക്കൽസ് ഡയറക്ടറിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


[ No . XII/2018- 19 ) 


No. B - 1371 / 2018 . 


9th July 2018. 


Sealed competitive tenders are invited for the purchase of below mentioned Items for the use of Institute of Animal 
Health and Veterinary Biologicals, Palode , Pacha P . O ., Thiruvananthapuram . 


Electrical and Electronic Materials — 26 Items. 
Approximate Cost - 2,90,315. 

Date upto which the rates are to be firm — 31 - 3 -2019 . 

- The tender should be superscribed " Tender No. XII/ 2018- 19 - Supply of Electrical and Electronic Materials Items 
and should be addressed to the Director, Institute of Animal Health and Veterinary Biologicals, Palode, Pacha P . O ., 
Thiruvananthapuram , Kerala , Pin -695 562 . Last date for the receipt of the tender is 18 -8 - 2018 at 12 Noon . Late tenders will 
not be accepted . The tenders will be opened at 2 . 30 p . m . on 18 -8 - 2018 in the presence of the tenderers or their 
authorised representatives who may present at that time. 

Intending tenderers may apply to the Director, Institute of Animal Health & Veterinary Biologicals, Palode, Pacha P. O ., 
Thiruvananthapuram , Pin - 695 562 , for obtaining the prescribed tender form on which the tender should be 
submitted . Application for the tender form should beaccompanied by a cash remittance of 600 (Rupees Six Hundred only ) and 
GST @ 18 % which is the price fixed for a set of tender form and which is not refundable . The tender forms are not transferable . 
Sale of the tender formswill be closed at 3 p . m . on 17 - 8 -2018 . Those who have wish to get the tender form by post may sent 
. 700 (Rupees Seven Hundred only ) and GST @ 18 % by M .O . which includes cost, taxes, postal charges etc . Cheques , Postal 
Stamps , Demand Drafts etc . will not be accepted towards the cost of tender forms. The form will not sent by V .P . P . 
Duplicate forms if required will be issued at 300 (Rupees Three Hundred only ) and GST @ 18 % extra per copy. 
Further details if any can be had from this office on all working days during office hours . 

List of Items 


Sl. No. 


Name of Items 


Specification 


Requirement 


Unit Cost 


Total 


(1) 


(2 ) 


- ( 5) 


| ( 6 ) 


Bulb 


100 Nos. 


100W 
3 core . 1 .5swg Cable 


Wire 


50 mtr 
50 Nos. 


Bulb Holder 
Insulation Tape 


50 Nos. 


SteelGrip 
1.5 sq . mm 


Wire 


180 mtr 


Wire 


1 sq . mm 


180mtr 


3 Pin Top 


5A 


20 Nos. 


8 


Fisher 


6 mm 


5 box 
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(1) 


( 3 ) 


(2) 
Steel Screw 


2 box 


Steel Screw 


1.5" 


1 box 


Modular plug 


15 Nos . 


Modular Switch 


15 Nos . 


Modular plug 


15A 


Modular Switch 


15A 


Street Light 


LED . 25 Watts 


30 Nos . 


Tube 


4 FeetLED 20/ 18W 


250 Nos . 


Tube Fluorescent 


4 Feet 40 Watts 


50 Nos. 


Bulb 


LED 7 Watts 


50 Nos. 


Tube Strater 


40W 


25 Nos. 


Choke 


40W electronic 


25 


Wall Fan 


17 Nos. 


Exhaust Fan 


3 Nos. 


Ceiling Fan 


6 Nos. 


Isolator 


63A .4 ple 440V 


6 Nos. 


Drill Bit 


Guilty 


6 Nos. 


26 


Isolator with PVC BOX 


40A.240V 


6 Nos. 


Special Conditions 


1. All offers should be fresh and ready stock with original specification ,make, model etc . 


2. The supply should be completed within three weeks from the date of placing supply order. 


3. The rates quoted should be FOR destination , freight prepaid in full inclusive of all taxes and duties prevailing it the 

ruling rate. 


4. The rates should be quoted in Indian Rupees and payment will also be in Indian Rupees. 


5 . The firm have to execute an agreement in KSP worth of 200 and furnished S . D as 5 % of the total cost . 


6 . The tender should be accompanied by EMD of 1 % of the total amount quoted and preliminary 

agreement in KSP worth of 200 . 


7 . The Director, Institute of Animal Health & Veterinary Biologicals , Palode is reserved the right to delete any 

Special conditions concerned with this, without assigning any reason . 


Institute of Animal Health & 
Veterinary Biologicals, Palode, 
Thiruvananthapuram . 


(Sd .) 
Director 
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Collegiate Education Department 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ എ2-585/RUSA- SPD /2018. 

2018 ജൂ ലൈ 11. 
- ശ്രീ നീലക സർക്കാർ സംസ്കൃത കോളേജിലെ ബോട്ടണി വകുപ്പിലേക്ക് ലാബ് ഉപകരണങ്ങൾ നൽകുവാൻ 
താല്പര്യമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽനിന്ന് മുദ്രവെച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാസുകൾ ഉള്ളടക്കം ചെയ്ത കവറിനു മുകളിൽ ലാബ് ഉപകരണങ്ങൾ 2018 - 19 നൽകുന്നതിനുള്ള ദർഘാസ് എന്ന് 
രേഖ പ്പെടുത്തി പ്രിൻസിപ്പാൾ, ശ്രീ നീല കണ് സർക്കാർ സംസ്കൃത കോളേജ്, പട്ടാമ്പി, മേലെ പട്ടാമ്പി പി . ഒ ., 
പാലക്കാട്-679 306 എന്ന വിലാസത്തിൽ 6- 8-2018 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിക്ക് മുൻപായി കോളേജ് ഓഫീസിൽ ലഭിച്ചിരിക്കണം. വൈകി 
കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ അന്നേ ദിവസം 2 മണിക്ക് സന്നിഹിതരായ ദർഘാസ് സമർപ്പിച്ചവരുടെയോ 
അവർ ചുമതലപ്പെടുത്തിയവരുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതായിരിക്കും. 
-- ദർഘാസുകൾ നിർദ്ദിഷ്ട ഫോറത്തിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ഫോറം പ്രിൻസിപ്പാൾ, ശ്രീ നീലകണം സർക്കാർ സംസ്കൃത 
കോളേജ്, പട്ടാമ്പി, മേലെ പട്ടാമ്പി പി . ഒ ., 679 306 എന്ന വ രിൽനിന്നും നേരിട്ട് ഫോറത്തിന്റെ വില യായ 1, 06 2 
( 900 + ജി . എ സ് . ടി . 162 ) പ്രവൃത്തി ദിവ സ ങ്ങ ളിൽ 2 മണിവരെ അടച്ചാൽ ലഭി ക്കു ന്ന താ ണ് . തപാൽമാർഗ്ഗം 
അപേക്ഷിക്കുന്നവർ 50 അധികമായി അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. എസ്. എസ്. ഐ . യൂണിറ്റുകൾക്ക് ഫോറത്തിന്റെ വിലയുടെ 1/4 ഭാഗം 
അടച്ചാൽ മതി. ഫോറത്തിന്റെ വില മടക്കി കൊടുക്കുന്നതല്ല. ഫോറം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാകുന്നു . 
- ഫോറത്തിന്റെ വിൽപ്പന 6 - 8 - 2018 രാവിലെ 11 മണിവരെ നടത്തുന്നതാണ്. വി . പി . പി . ആയി ഫോറം അയച്ചു 
കൊടുക്കുന്നതല്ല . കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ കോളേജ് ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


No. A2/585/RUSA -SPD /2018. 

11th July 2018 . 
Sealed tenders are invited for the supply of Lab Equipments for Botany Department required for Sree Neelakanda 
Government Sanskrit College, Pattambi under RUSA -SPD -2018 for an amount of 4,50,000 as per the list appended. 

The tenders should bear the superscription “ Tender for the supply of Lab Equipments” and should be addressed 
to The Principal, Sree Neelakanda Government Sanskrit College , Pattambi, Palakkad-679 306 . 

- Last date for the receipt of the tender will be on 6 - 8 - 2018 at 1 p . m . Late tenders will not be accepted. The 
tenders will be opened at 2 p . m . on 6 -8 - 2018 in the presence of such of the tenderers or their authorized representatives 
who may be present at that time. 

Intending tenderers may on application to the Principal, Sree Neelakanda Government Sanskrit College, Pattambi 
obtain the requisite tender forms on which tenders should be submitted. Application for the tender form should be 
accompanied by a cash receipt of 1 ,062 (Cost of tender 900 + GST 162 ) which is not refundable under any 
circumstances. Tender forms are not transferable . 


Sale of tenders will be closed at 11 a. m . on 6 - 8 -2018 . Cheques, Postage Stamps etc. will not be accepted towards 
the cost of forms nor will the form sent per VPP. Duplicate tender forms if required , will be issued at 530 per copy. 
Item Specification 

Remarks 


| Sl . 


No. 


- (1) 

1 


(2) 
PCR (Thermocycler) 
System 


(3) 
ProFlex 3 x 32 Well PCR - Technical Specifications 
• ProFlex PCR System has a Block Format of 3x32 

well with 0 .2 ml independent control 


For Molecular Biology 
and plant Biotechnology 
practical and research work 
for PG and Ph . D students 


• ProFlex PCR System can be used by 3 different 

users at 3 different/same time to perform 3 
different experiments. 
System has an interchangeable & flexible block 
configuration which accepts four types of 
thermal blocks for optimization and throughput 
3 X 32/1 X 96/ 2 x 96/2 x 384 ( launching shortly ) 
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(1) 


(2) 


- ( 3 ) 


(4 ) 


• ProFlex PCR Instrument is Wi-Fi enabled and 

remote connected 


Veriflex Blocks on the ProFlex Thermal Cycler 
provide a better than gradient approach for PCR 
optimization . With six separate Peltier Blocks, 
one can precisely set and control the temperature 
in each block. 
Veriflex blocks maintain their thermal characteristics 
between optimizing and isothermal conditions , 
eliminating the need for optimization steps. 
Each block accommodates two veriflex block each 
accommodates 16 wells having the ability to set 
up PCR with a specific temperature differential 
of up to 5 degree centigrade between blocks . 
Run up to 6 separate temperatures in the same 
plate with user defined time to determine the 
optimal annealing temperature . 
System is equipped with Simulation Modes that 
mimic your old thermal cycler s ramp rate. 
Simulation modes are available for MJ Research 
PTC 200, Bio -Rad® , EppendorfⓇ ABI 9700 , 

9600 , & Veriti® systems 
- Maximum Block ramp rate is 6 degree C/sec . 
• Maximum Sample rate is 4 .50 degree C / sec . 
• Temperature Accuracy is + -0 .25 degree C (35 - 99C ) 
• Temperature Range is OC to 100C 
• Temperature Uniformity is < 0.5C (20sec after 

reaching 95C ) 
• PCR Volume Range is 10-80ul . 
• Instrument Memory -USB on Board 
• Display Interface is 8.4” color TFT LCD 


( 2 ) 


നമ്പർ എ2- 585 /RUSA - SPD / 2018 . 

| 2018 ജൂ ലൈ 11. 
- ശ്രീ നീലക സർക്കാർ സംസ്കൃത കോളേജിലെ ഫിസിക്സസ് വകുപ്പിലേക്ക് ലാബ് ഉപകരണങ്ങൾ നൽകുവാൻ 
താല്പര്യമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽനിന്ന് മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാസുകൾ ഉള്ളടക്കം ചെയ്ത കവറിനു മുകളിൽ ലാബ് ഉപകരണങ്ങൾ 2018 - 19 നൽകുന്നതിനുള്ള ദർഘാസ് എന്ന് 
രേഖപ്പെടുത്തി പ്രിൻസിപ്പാൾ, ശ്രീ നീല കണ് സർക്കാർ സംസ്കൃത കോ ളേജ്, പട്ടാമ്പി, മേലെ പട്ടാമ്പി പി . ഒ ., 
പാലക്കാട്- 679 306 എന്ന വിലാസത്തിൽ 6 -8 - 2018 - ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിക്ക് മുൻപായി കോളേജ് ഓഫീസിൽ ലഭിച്ചിരിക്കണം. വൈകി 
കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസുകൾ അന്നേ ദിവസം 2 മണിക്ക് സന്നിഹിതരായ ദർഘാസ് സമർപ്പിച്ചവരുടെയോ 
അവർ ചുമതലപ്പെടുത്തിയവരുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതായിരിക്കും. 
- ദർഘാസുകൾ നിർദ്ദിഷ്ട ഫോറത്തിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ഫോറം പ്രിൻസിപ്പാൾ, ശ്രീ നീലകണം സർക്കാർ സംസ്കൃത 
കോളേ ജ് , പട്ടാ മ്പി , മേലെ പട്ടാമ്പി പി . ഒ ., - 679 306 എന്ന വ രിൽനിന്നും നേരിട്ട് ഫോറ ത്തിന്റെ വില യായ 472 
( 400 + ജി . എ സ് . ടി . - 72 ) പ്രവൃത്തി ദിവ സ ങ്ങ ളിൽ 2 മണിവരെ അടിച്ചാൽ ലഭി ക്കു ന്ന താ ണ് . തപാൽമാർഗ്ഗം 
അപേക്ഷിക്കുന്നവർ 50 അധികമായി അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. എസ്. എസ്. ഐ . യൂണിറ്റുകൾക്ക് ഫോറത്തിന്റെ വിലയുടെ 1/ 4 ഭാഗം 
അടച്ചാൽ മതി. ഫോറത്തിന്റെ വില മടക്കി കൊടുക്കുന്നതല്ല . ഫോറം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാകുന്നു . 
- ഫോറത്തിന്റെ വിൽപ്പന 6 -8 - 2018 രാവിലെ 11 മണിവരെ നടത്തുന്നതാണ്. വി. പി. പി . ആയി ഫോറം അയച്ചു . 
കൊടുക്കുന്നതല്ല . കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ കോളേജ് ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
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No. A2/ 585 / RUSA - SPD /2018. 

| 11th July 2018. 
Sealed tenders are invited for the supply of Lab Equipments for Physics Department required for Sree Neelakanda 
Government Sanskrit College, Pattambi under RUSA - SPD - 2018 for an amount of 3 ,00,000 as per the list appended . 

The tenders should bear the superscription “ Tender for the supply of Lab Equipments ” and should be addressed to 
The Principal, Sree Neelakanda Government Sanskrit College, Pattambi, Palakkad -679 306 . 

| Last date for the receipt of the tender will be on 6- 8 - 2018 at 1 p . m . Late tenders will not be accepted. The 
tenders will be opened at 2 p . m . on 6 - 8 - 2018 in the presence of such of the tenderers or their authorized representatives 
who may be present at that time. 

Intending tenderers may on application to The Principal, Sree Neelakanda Government Sanskrit College, Pattambi 
obtain the requisite tender form on which tenders should be submitted . Application for the tender form should be 
accompanied by a cash receipt of 472 ( Cost of tender 400 + GST 72 ) which is not refundable under any 
circumstances. Tender forms are not transferable. 

Sale of tender form will be closed at 11 a. m . on 6 -8 -2018 . Cheques , Postage Stamps etc. will not be accepted 
towards the cost of forms nor will the forms sent per VPP. Duplicate tender forms if required , will be issued at 250 per 


copy . 


Item 


Item . 
No. 


Specification 


Justification 


Spin coater with 
vaccum tube 


For doing UG and PG project 


Precision controlling through micro controller, 
100 RPM to 10000 RPM. 
(Programmable ), Accuracy : < + 1 % error across 
the full range , PTFE coated , 230 V /AC , 50 Hz, 
Protocol Setting: Keypad , Protocol Saving 
option : Yes, Acceleration : upto 2000rpm /sec. 
(Programmable ), 
Wattage : 150W 
Cylindrical shape and Box type, without 
power 1 .0mW and 2 .0mW, Wave length 
543 .5nm 


He-Ne Laser 


For doing UG and PG project 


നമ്പർ എ2- 585 /RUSA - SPD / 2018. 


2018 ജൂ 


ലൈ 11. 


ശ്രീ നീലകണം സർക്കാർ സംസ്കൃത കോളേജിലെ സുവോളജി വകുപ്പിലേക്ക് ലാബ് ഉപകരണങ്ങൾ നൽകുവാൻ താല്പര്യമുള്ള 
സ്ഥാപനങ്ങളിൽനിന്ന് മുദ്രവെച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

- ദർഘാസുകൾ ഉള്ളടക്കം ചെയ്ത കവറിനു മുകളിൽ ലാബ് ഉപകരണങ്ങൾ 2018 -19 നൽകുന്നതിനുള്ള ദർഘാസ് എന്ന് 
രേഖപ്പെടുത്തി പ്രിൻസിപ്പാൾ, ശ്രീ നീല കണം സർക്കാർ സംസ്കൃത കോളേജ്, പട്ടാമ്പി, മേലെ പട്ടാമ്പി പി . ഒ . , 
പാലക്കാട്-679 306 എന്ന വിലാസത്തിൽ 6- 8- 2018 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിക്ക് മുൻപായി കോളേജ് ഓഫീസിൽ ലഭിച്ചിരിക്കണം. വൈകി 
കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ അന്നേ ദിവസം 2 മണിക്ക് സന്നിഹിതരായ ദർഘാസ് സമർപ്പിച്ചവരുടെയോ 
അവർ ചുമതലപ്പെടുത്തിയവരുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതായിരിക്കും. 


- ദർഘാസുകൾ നിർദ്ദിഷ്ട ഫോറത്തിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ഫോറം പ്രിൻസിപ്പാൾ, ശ്രീ നീലകണ് സർക്കാർ സംസ്കൃത 
കോളേജ്, പട്ടാമ്പി, മേലെ പട്ടാമ്പി പി . ഒ . - 679 306 എന്ന വ രിൽനിന്നും നേരിട്ട് ഫോറ ത്തിന്റെ വില യായ - 1,06 2 
( 900 + ജി . എ സ്. ടി . 162) (പ്രവൃത്തി ദിവ സ ങ്ങ ളിൽ 2 മണിവരെ അടച്ചാൽ ലഭി ക്കു ന്ന താ ണ് . തപാൽമാർഗ്ഗം 
അപേക്ഷിക്കുന്നവർ 50 അധികമായി അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. എസ്. എസ്. ഐ . യൂണിറ്റുകൾക്ക് ഫോറത്തിന്റെ വിലയുടെ 1/4 ഭാഗം 
അടച്ചാൽ മതി. ഫോറത്തിന്റെ വില മടക്കി കൊടുക്കുന്നതല്ല. ഫോറം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാകുന്നു . 

- ഫോറത്തിന്റെ വിൽപ്പന 6- 8- 2018 രാവിലെ 11 മണിവരെ നടത്തുന്നതാണ്. വി . പി . പി . ആയി ഫോറം അയച്ചു 
കൊടുക്കുന്നതല്ല . കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ കോളേജ് ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
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No. A2 /585 /RUSA - SPD /2018 . 

11th July 2018 . 
Sealed tenders are invited for the supply of Lab Equipments (Inverted Phase Contrast Microscope ) for Zoology 
Department required for Sree Neelakanda Government Sanskrit College, Pattambi under RUSA - SPD -2018 for an amount of 
4 ,50,000 as per the list appended . 

The tenders should bear the superscription “ Tender for the supply of Lab Equipments” and should be addressed 
to The Principal , Sree Neelakanda Government Sanskrit College, Pattambi, Palakkad -679 306 . 

Last date for the receipt of the tender will be on 6 -8 - 2018 at 1 p . m . Late tenders will not be accepted . The 
tenders will be opened at 2 p . m . on 6 -8 - 2018 in the presence of such of the tenderers or their authorized representatives 
who may be present at that time. 

Intending tenderers may on application to The Principal, Sree Neelakanda Government Sanskrit College , Pattambi 
obtain the requisite tender form on which tenders should be submitted . Application for the tender form should be 
accompanied by a cash receipt of 1 ,062 (Cost of tender 900 + GST 162 ) which is not refundable under any 
circumstances. Tender forms are not transferable. 

Sale of tender form will be closed at 11 a . m . on 6 -8 -2018. Cheques, Postage Stamps etc. will not be accepted 
towards the cost of forms nor will the forms sent per VPP. Duplicate tender forms if required , will be issued at 550 per 
copy . 


Detailed Specification for Inverted Phase Contrast Microscope 


Inverted Microscope with camera suited for cell biology application . The stage should be able hold a Petri dish 
designed easy scan cultures/ samples without having to make a slide mount. Tube should be binocular. Camera should be 
situated on the rear side of the Microscope stand . Inverted microscope with LED illumination with more than 40 , 000 hours 
service life . Auto intensity for switching between Bright field and Phase contrast, should have attachment for Bright field 
and phase contrast . 

Eyepiece HC PLAN 10x /20, 4 -Fold revolving nosepiece Objectives: (a) N PLAN 5x /0.12 PH , (b ) HI PLAN I 10x/0 .22 
PH1, (c) HI PLAN I 20x /0 .30 PH1, (d ) HI PLAN I 40x /0.50 PH1, Exchangeable 

Condenser Structure : Condenser holder step less adjustable , including collector, aperture diaphragm and filter 
holder with a working distance of 40mm and N . A . 0 .45 which allows the use of large flasks without affecting the optical 
quality . Should have coarse and fine focus on both sides , illumination ON /OFF switch . Dust cover for stand . 

Camera : Digital color camera with CMOS sensor ( 1/2)", stand alone operation , without any PC possible, High 
definition live image 1920 x 1080p , 30fps, JPG images with max . 5 Mpixel, MP4 movie clips with max . 2 Mpixels, Camera 
control via computer (PC mode ) or via remote control RC2 (HD mode), Capture of JPGs or MP4s directly to SD Card or 
to PC . USB2 connection , compatible with PCs and notebooks, Camera kit includes HD camera , USB2 cable 1.5m , HDMI 
cable 2 .5m , Power Supply 5V , IR remote control RC3, SD Card , software for use with PC or Mac . 


Optional: The object guide with rack structure with an adjustment range (xy ) of 126 x 83mm accepts all the 
different inserts from a current range. A special clamping device at the surface of the object guide ensures a precise fixing 
of each part of the range of holders . The ergonomic , low - lying coaxial control drive is extremely accurate and sensitive. 
Object guide can be easily adapted to the left or right of any of the fixed work stages, Universal Holding Frame M , 
suitable for fixed stages with object guide . For Petri dishes with diameter 24mm up to 68mm and slides with a length up 
to 120mm . 


MMID 242-585 /RUSA - SPD / 2018 . 


2018 2002i 11 . 


- ശ്രീ നീലകണം സർക്കാർ സംസ്കൃത കോളേജിലെ രസതന്ത്രം വകുപ്പിലേക്ക് ലാബ് ഉപകരണങ്ങൾ നൽകുവാൻ താല്പര്യമുള്ള 
സ്ഥാപനങ്ങളിൽനിന്ന് മുദ്രവെച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാസുകൾ ഉള്ളടക്കം ചെയ്ത കവറിനു മുകളിൽ ലാബ് ഉപകരണങ്ങൾ 2018 - 19 നൽകുന്നതിനുള്ള ദർഘാസ് എന്ന് 
രേഖ പ്പെടുത്തി പിൻ സിപ്പാൾ, ശ്രീ നീല കണ് സർക്കാർ സംസ്കൃത കോളേജ്, പട്ടാമ്പി, മേലെ പട്ടാമ്പി പി . ഒ ., 
obelanɔ8 -679 306 29m eiynolo 6 - 8 - 2018 22 @ OS 1 omloð 22molol GAIG3X 63328 |mlo8 eisl2j0loomo. 000101 
കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ അന്നേ ദിവസം 2 മണിക്ക് സന്നിഹിതരായ ദർഘാസ് സമർപ്പിച്ചവരുടെയോ 
അവർ ചുമതലപ്പെടുത്തിയവരുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതായിരിക്കും. 
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- ദർഘാസുകൾ നിർദ്ദിഷ്ട ഫോറത്തിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ഫോറം പ്രിൻസിപ്പാൾ, ശ്രീ നീലകണ് സർക്കാർ സംസ്കൃത 
CAICO * , gomil , 6061 agomil 11. 3. -679 306 29 M 1 0108 mlm20 cmoſ GDI0000 ng ulo ? 0 1,062 

900 + 1. 29 m . sl. 162 ) Loujom Blu M 60B 3108 2 oml000 BOS 2008 esl 062M mm . OOO D0040 
COCOD411.09moB 50 Bowladol BS COOMOM . 2900 2900 . 629). Ozemlga COD000long one20s 1/4 BODO 
അടച്ചാൽ മതി. ഫോറത്തിന്റെ വില മടക്കി കൊടുക്കുന്നതല്ല. ഫോറം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാകുന്നു . 


GAD00lo ng OM 6 - 8 - 2018 001loei 11 amoo MS 0102 M 0 . 01 . 01 . 01 . Bo Ol G900 CO 212 
കൊടുക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ കോളേജ് ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


No . A2 /585/RUSA -SPD /2018 . 

11th July 2018. 
Sealed tenders are invited for the supply of Lab Equipments for Chemistry Department required for Sree Neelakanda 
Government Sanskrit College, Pattambi under RUSA -SPD - 2018 for an amount of 4 ,50 ,000 as per the list appended . 

The tenders should bear the superscription “ Tender for the supply of Lab Equipments ” and should be addressed to 
The Principal, Sree Neelakanda Government Sanskrit College , Pattambi, Palakkad -679 306 . 

Last date for the receipt of the tender will be on 6 -8 - 2018 at 1 p . m . Late tenders will not be accepted . The 
tenders will be opened at 2 p . m . on 6 -8 -2018 in the presence of such of the tenderers or their authorized representatives 
who may be present at that time. 

Intending tenderers may on application to The Principal , Sree Neelakanda Government Sanskrit College, Pattambi 
obtain the requisite tender form on which tenders should be submitted . Application for the tender form should be 
accompanied by a cash receipt of 1 ,062 ( Cost of tender 900 + GST162 ) which is not refundable under any 
circumstances. Tender forms are not transferable. 

Sale of tender form will be closed at 11 a . m . on 6 -8 -2018 . Cheques, Postage Stamps etc. will not be accepted 
towards the cost of forms nor will the form sent per VPP. Duplicate tender forms if required , will be issued at 550 per 
copy. 

Proposal for Purchase of Laboratory Equipments 


Description 


( 1) 


(2 ) 


Dual-Range Semi-Micro balance with Internal calibration , 
Electronic balance 


Specifications: 
Capacity : 220g /82g , Readability: 0 .1mg/0 .01mg 
Volts : 12V DC , Std deviation : < 0.1mg-large range 
< 0 .05mg- small range 
Linearity : + /- 0 .2mg-large range , +/-0 .1mg- small range 
Response time: 3 secs.-large range, 15 secs.-small range 
Operating ambient Temp. : 5 to 40 Deg. C 
Temp. coefficient of sensitivity (10 to 30 Deg.C ) : +/-2ppm /Deg.C (When PSC is OFF ) 
Sensitivity stability against temp. change (When PSC is ON , 10 to 30 Deg. C ): + /-2ppm 
Pan Size: 80mm dia approx . 
Body Dimensions: 220mm W x 330mmD x 310mmH approx . 
Weight : 7kgs. approx., Various units available 
Built-in calibration weight, Perfect Self Calibration function 
Clock Calibration function , Built- in Clock function 
4 Digit Electronic Analytical Balance with Internal calibration 
→ Touch -key calibration 
→ Automatic Calibration cane be started by pressing keys 
> Easy setting best fit to weighing application 
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( 1 ) 


- 


(2 ) 


(3 ) 


► Quickly adjust the desired ratio of stability and response for every application , 

even during measurement, with one -touch operation 
→ High Quality with easy operation analytical balance 
→ Windows direct communication function 

Send balance data communication software installation required . By combining 
standard auto print functions with typical spreadsheet functions , even difficult 

applications can be easily automate 
→ RS 232 C interface is needed 
→ Very large size pan 
► The pan size AT series is 91 mm dia. It s the biggest one in this class and you 

can set large container ( e.g . Flask ) easily 
> Formulation mode 
► Comparator Function 
► Piece Counting Function 
Specifications: 
Capacity : 220g 
Minimum Display : 0 .1mg 
Pan Size : 91mm dia 
Precision Balance : Electronic 
LCD with backlight, Response in 3 seconds 
Sandard RS232 with PC software (optional) 
Fit with inner chargeable DC battery (optional) 
Capacity : 200g 
Minimum Display : 0 .001g 
Pan Size : 81 mm dia 
Hot Air Oven - bottom Heated with Digital Temperature controller cum indicator and Air 
Circulating fan 
Outer body made of M .S . Sheet , powder coated , inner chamber Stainless steel ss 304 , temp 
Range : ambient + 5°C to 250°C Accuracy : + 1°C 
No. of shelves : 2, capacity : 45Ltr 
Chamber Size : 450 x 450 x 450mm - Watts : 1200 
Vacuum pump with Vacuum gauge with Regulator, Non Return Valve and Moisture Trap 
Rotary High Vacuum Pumps, Oil Sealed Belt driven , Air cooled , mounted on base plate with 
belt guard . Fitted with superior quality electric motor 220 Volts A .C . Single Phase 
Type : Double stage 
Electric Motor H .P 0 .25 
Free Air Displacement Ltrs /min. : 50 
Doctor Centrifuge with 8 X 15ml. angle head & 15ml. tapered bottom glass tubes 
Ultrasonic Bath (Sonicator ) 
With heating facility , Digital controllers 
Capacity Tank Size 

Overall Dimension Wattage 
(L x B x H ) mm 

( L x B x H ) mm 
6 .5 Lit 300 x 150 x 150 450 x 200 x 350 

200W 
Total = 4 ,56 ,100 (Four lakh fifty six thousand and one hundred only) 


Sree Neelakanta Govt. Sanskrit College, 
Pattambi. 

Gaz . No . 31 /2018/DTP (Stores Purchase). 


(Sd .) 
Principal. 
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Medical Education Department 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ സി1 -6711(3)/ 2018/ എം . സി. റ്റി. 

2018 ജൂ ലൈ 6. 
- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി റിസർച്ച് വിഭാഗത്തിലേക്ക് Horizondal Gel Electrophoresis 
System with Power pack for Nueclic Acid Separation ( one unit) വാങ്ങുന്നതിലേക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിശ്ചിത 

ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസ് അടക്കം ചെയ്യുന്ന കവറിനു മുകളിൽ ദർഘാസ് നമ്പർ 
എഴുതേണ്ടതും വ്യക്തമായി പൂരിപ്പിച്ച് വെട്ടിത്തിരുത്തലുകൾ ഇല്ലാതെ പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011, 
കേരളം എന്ന വിലാസത്തിൽ അയക്കേണ്ടതുമാണ്. ദർഘാസുകൾ താഴെ ചേർത്തിട്ടുള്ള തീയതിയിലും സമയത്തും അപ്പോൾ 
ഹാജരായിട്ടുള്ള ദർഘാസ് സമർപ്പിച്ചവരുടെയോ അവർ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പ്രതിനിധികളുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
തുറക്കുന്നതാണ്. വൈകി കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . 

- ദർഘാസ് സമർപ്പി ക്കു വാൻ താൽ പ ര്യ മു ള്ള വർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഓഫീസിൽ അ പേ ക്ഷി ക്കു ന്ന പക്ഷം 
ആവ ശ്യമായ ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കു ന്ന പ്രകാരം തുക അടച്ചാൽ ലഭിക്കുന്ന താ ണ് . ദർഘാസ് 
ഫോറ ങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളത ല്ല . ചെക്കു കൾ, പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ്, ഡിമാന്റ് ഡാഫ്റ്റ് എന്നിവ ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസ് ഫോറം വി . പി . പി . ആയി അയയ്ക്കുന്നതല്ല . 

ദർഘാസ് നമ്പർ 70/ 2018. 
അടങ്കൽ തുക - 3,00,000. 
നിരതദ്രവ്യം 1 % ( 3, 000). 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതി സഹിതം); 

ഒറിജിനൽ - 1,008. 

- ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് - 504. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കപ്പെടുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും 9- 8- 2018, 3 മണി. 
ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും 10 - 8 - 2018, 2 .30 മണി. 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 10 - 8- 2018 , 3 മണി. 


ദർഘാസ് നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കുന്ന തീയതി 31- 3 - 2019. 


കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങൾ പ്രവൃത്തി സമയത്ത് ഈ ഓഫീസിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാ വു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസ് 
നട പടികൾ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ നീട്ടിവയ്ക്കു ന്ന തി നോ നിർത്തിവയ്ക്കു ന്ന തിനോ ഉള്ള അധികാരം പ്രിൻസിപ്പാളിൽ 
നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും. 


I. Equipments Required to make the existing molecular facility fully functional 


SPECIFICATIONS 


1. Should be suitable for electrophoresis separation of DNA , RNA (nucleic acid ) 
2 . Dimension of the tanks should be approximately ( W X L X H ) 9.2 x 25 .5 x 5 .6 cm . 
3. Buffer tank should be single cast mould to prevent buffer leakage. 
4 . Base buffer volume ~ 270 ml. 
5. Should provide with two UV transparent Gel trays ; size 7 x 10 cm. and 7 x 7 cm . 
6. Gel tray should be UV Transparent with an integrated fluorescent ruler . 

Buffer tank should have a safety lid with cables , and supply a leveling bubble . 
8. Should be provided with removable electrodes for ease of cleaning . 
9. Should have color- coded , labeled electrodes and labeled base . 
10 . Gel caster should be universal gel casting type with casting gates and multiple options for hand casting gels of 

different sizes. 
11. Combs ; Combs should be fit with every need -multichannel pipette compatible combs, fixed height combs, 

adjustable height combs , and preparative combs ; supply 8 well and 15 well combs. 
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12. Should have electrical safety certification . 
13. Bromophenol blue migration ~ 4 .5cm / hr (at 75V ). 
14. Quantity required ; one number. 
15. Warranty-3 years . 
16 . AMC, CAMC for 7 years after warrenty period should be mentioned . 


Ia . Power Pack 


1. Output range Volts = 10 - 300 V , fully adjustable in 1 volt steps. 
2. Current = 1- 400mA , fully adjustable in ImA steps. 
3. Output should be constant voltage or constant current . 

Timer 0 - 99 hrs and Power settings should be Programmable . 
5. Output should be compatible with both vertical and horizontal electrophoresis. 
6 . Output terminals: 4 pair recessed banana jacks in parallel. 
7. It should have fully adjustable Start /Stop functions. 
8. Display: 3-digit LED . 
9. Operating conditions: 0 -40°C , 0 - 90 % humidity in the absence of condensation 

Safety features : No-load detection , sudden load change detection , overload /short-circuit detection , Input 
protection : Fuse on both hot and neutral Input power (actual) : 220 V AC /50hz. 

Should have an auto power up after power failure . 
12. Should have pause/resume functions. 
13 . Should be a space safer design with approximately 21x24 .5x6 .5 cm (WxLxH ). 
14 . Should be able to take an input power range of 90 - 120 or 198- 264 V AC , 50 /60Hz, auto switching. 
15. Quantity required ; Two numbers. 
16 . Warranty- 3 years . 
17. AMC /CAMC should be quoted seperately . 


TENDER SCHEDULE 


1. The period for which the rates to be in firm — One year. 
2. The rates should be inclusive of sales tax and for free delivery at the department concerned , otherwise the 

tender will be rejected . 
3. Advance payments conditions will not be considered . 
4. Tender forms are neither transferable nor the cost of it will be refundable under any circumstances. 
5. Tenders are to be sent with details and illustrated pamphlet (wherever necessery ) neatly typed . Manuscripts 

should be avoided as far as possible . 
6 . Tenders should be accompanied with a formal agreement executed in 200 Kerala Non - Judicial- Stamp Paper 

together with required sum of Earnest Money Deposits . 
7. Earnest Money Deposits (one percentage) of the total cost of the articles quoted for, can be remitted by way of 

crossed Demand Drafts drawn in favour of the Principal, Medical College , Thiruvananthapuram . 
8 . Firms will be exempted from furnishing Earnest Money Deposit if they had produced the duly attested copies of 

relevant certificate along with their tenders. 
9. Tenders unsealed , unsigned or submitted without superscription as specified are liable to be rejected . 
10. Tenders submitted with insufficient Earnest Money Deposit will not be entertained . 
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| 11. Belated tenders will not be considered under any circumstances . 
12. For Medicines, Surgicals and Materials , Samples should be submitted along with the tender. Tenders without 

samples will not be considered for selection . 
13. Tenders should bear the signature and full postal address of the tenderers wherever necessary. 
14. The undersigned reserves the right to reject any tender wholly or partially without any prior information to the 

tenderers. 
15. Specifications of the items are given in the list. 
16 . Negotiation will be made only with the firm offering lowest price whose specification conforms to the 

requirements in the tender notification . 
17. Tender will be opened in the presence of such of the tenderers or their authorized representatives who may 

present at that time. They should have valid authorization letters . 
| 18. More details can be had from this office on working hours . 
19 . Amount quoted should be in Indain Rupees. 


നമ്പർ സി1 -6711(4)/ 2018/ ജി . എം. സി. റ്റി . 

2018 ജൂ ലൈ 6. 
- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി റിസർച്ച് യൂണിറ്റിലേക്ക് ആവശ്യമായ Mini Vertical 
Electrophoresis System with Power for Protein isolation - 1 എണ്ണം (സാങ്കേതിക വിശദാംശങ്ങൾ ഉള്ളടക്കം ചെയ്യുന്നു ) 
വാങ്ങുന്നതിലേക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസ് 
അടക്കം ചെയ്യുന്ന കവറിനു മുകളിൽ ദർഘാസ് നമ്പർ എഴുതേണ്ടതും വ്യക്തമായി പൂരിപ്പിച്ച് വെട്ടിത്തിരുത്തലുകൾ ഇല്ലാതെ 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം-695 011, കേരളം എന്ന വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കേണ്ടതുമാണ്. ദർഘാസുകൾ 
താഴെ ചേർത്തിട്ടുള്ള തീയതി യിലും സമയത്തും അപ്പോൾ ഹാജ രാ യിട്ടുള്ള ദർഘാസ് സമർപ്പിച്ച വ രു ടെ യോ 
അവർ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പ്രതിനിധികളുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. വൈകി കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . 

ദർഘാസ് സമർപ്പി ക്കു വാൻ താൽ പ ര്യ മു ള്ള വർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഓഫീസിൽ അപേ ക്ഷി ക്കു ന്ന പക്ഷം 
ആവശ്യമായ ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കു ന്ന പ്രകാരം തുക അടച്ചാൽ ലഭിക്കു ന്ന താ ണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറ ങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടു ള്ള തല്ല. ചെക്കുകൾ, പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ്, ഡിമാന്റ് ഡാഫ്റ്റ് എന്നിവ ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസ് ഫോറം വി. പി . പി . ആയി അയയ്ക്കുന്നതല്ല . 

ദർഘാസ് നമ്പർ - 71/ 2018. 
അടങ്കൽ തുക - 2,00,000. 
നിരതദ്രവ്യം 1 % ( 2,000 ) 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതി സഹിതം): 

ഒറിജിനൽ - 672. 

ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് - 336. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കപ്പെടുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും - 14 - 8- 2018, 3 മണി. 
ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും 16- 8- 2018 , 2.30 മണി. 
ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 16 - 8- 2018 , 3 മണി. 
ദർഘാസ് നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കുന്ന തീയതി 31- 3 - 2019. 


കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങൾ പ്രവൃത്തി സമയത്ത് ഈ ഓഫീസിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ അറി യാ വു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസ് 
നട പടികൾ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ നീട്ടിവയ്ക്കു ന്ന തി നോ നിർത്തി വ യ് ക്കു ന്ന തിനോ ഉള്ള അധികാരം സൂപ ണ്ടിൽ 
നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


SPECIFICATIONS 


1. Should be a Mini Protein Electrophoresis system 
2 . Should have two gel running capacity same time 
3. Should supply with Gel casting stand , no tapes or grease 
4. Gel size : 82 x 88mm 
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5. Glass plate size should be 100 x 100mm (supplied with 4 backing plates and 2 of each spacer plate ) 
6 . Gel thickness should be 0 .75 , 1. 0 and 1.5mm 
7 . Should be able to run 11 to 30 samples at time 
8. Combs: 11 well and 15 well at 0.75, 1.0 and 1.5mm 
9. Buffer capacity ~ 750ml 
10 . Dimensions: 150 × 120 x 115mm 
11. Connecting Cord: Red and Black ( Each One ) 
12. Number of Platinum electrodes: Positive and Negative (Each One) 
13 . Buffer Chamber with Safety Lid : 1 No . 
14 . Gel Casting System : 2 Numbers 
15. Sample loading guides . 
16 . Ridged combs 
17 . Optional preparative combs 
18. Quantity required : one number 
19. Warranty: 3 years. 
20 . AMC/CAMC should be quoted seperately. 


TENDER SCHEDULE 
1. The period for which the rates to be in firm One year. 
2. The rates should be inclusive of sales tax and for free delivery at the department concerned , otherwise the 

tender will be rejected . 
3 . Advance payments conditions will not be considered . 
4. Tender forms are neither transferable nor the cost of it will be refundable under any circumstances . 
5. Tenders are to be sent with details and illustrated pamphlet (wherever necessery ) neatly typed. Manuscripts 

should be avoided as far as possible. 
6 . Tenders should be accompanied with a formal agreement executed in 200 Kerala Non - Judicial-Stamp Paper 

together with required sum of Earnest Money Deposits . 
7. Earnest Money Deposits (one percentage) of the total cost of the articles quoted for, can be remitted by way of 

crossed Demand Drafts drawn in favour of the Principal, Medical College , Thiruvananthapuram . 
8. Firms will be exempted from furnishing Earnest Money Deposit if they had produced the duly attested copies of 

relevant certificate along with their tenders. 
9. Tenders unsealed , unsigned or submitted without superscription as specified are liable to be rejected . 
10 . Tenders submitted with insufficient Earnest Money Deposit will not be entertained . 
11. Belated tenders will not be considered under any circumstances. 
12. For Medicines, Surgicals and Materials , Samples should be submitted along with the tender. Tenders without 

samples will not be considered for selection . 
13. Tenders should bear the signature and full postal address of the tenderers wherever necessary . 
14 . The undersigned reserves the right to reject any tender wholly or partially without any prior information to the 

tenderers. 
15. Specifications of the items are given in the list. 
16 . Negotiation will be made only with the firm offering lowest price whose specification conforms to the 

requirements in the tender notification . 


Gaz . No . 31 /2018/DTP (Stores Purchase). 
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17 . Tender will be opened in the presence of such of the tenderers or his authorized representatives who may 

present at the time. They should have valid authorization letters. 
18. More details can be had from this office on working hours. 
19 . Amount quoted should be in Indain Rupees . 


നമ്പർ സി7 - 11902/2018 / ജി . എം. സി. റ്റി . 

2018 ജൂ ലൈ 6. 
- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ്/ ഫാർമസി കോളേജിലേക്ക് ഗ്ലാസ്സ് വെയേഴ്സ് വാങ്ങുന്നതിലേക്ക് നിശ്ചിത 
ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസ് അടക്കം ചെയ്യുന്ന കവറിനു മുകളിൽ ദർഘാസ് നമ്പർ 
എഴുതേണ്ടതും വ്യക്തമായി പൂരിപ്പിച്ച് വെട്ടിത്തിരുത്തലുകൾ ഇല്ലാതെ പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം 
695 011, കേരളം എന്ന വിലാസത്തിൽ അയക്കേണ്ടതുമാണ്. ദർഘാസുകൾ താഴെ ചേർത്തിട്ടുള്ള തീയതിയിലും സമയത്തും 
അപ്പോൾ ഹാജരായിട്ടുള്ള ദർഘാസ് സമർപ്പിച്ചവരുടെയോ അവർ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പ്രതിനിധികളുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
തുറക്കുന്നതാണ്. വൈകി കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . 

-- ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുവാൻ താൽപര്യമുള്ളവർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഓഫീസിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നപക്ഷം ആവശ്യമായ 
ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രകാരം തുക അടച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ 
പാടുള്ളതല്ല . ചെക്കുകൾ, പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ്, ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്നിവ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
ദർഘാസ് ഫോറം വി. പി . പി. ആയി അയയ്ക്കുന്നതല്ല . 

ദർഘാസ് നമ്പരും, സാധനങ്ങളുടെ പേരും - 79 / 2018 ഗ്ലാസ്സ് വെയേഴ്സ് (ലിസ്റ്റ് ചേർക്കുന്നു.) 
അടങ്കൽ തുക- 2, 00,000. 
നിരതദ്രവ്യം- 1 %. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതി സഹിതം): 

ഒറിജിനൽ - 672. 

ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് - 336. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കപ്പെടുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും 8- 8- 2018, 3 മണി. 
ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും -9 -8- 2018 , 2.30 മണി. 
ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 9- 8 - 2018, 3 മണി. 
ദർഘാസ് നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കുന്ന തീയതി 31-3-2019. 


കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങൾ (പ്രവൃത്തി സമയത്ത് ഈ ഓഫീസിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ അറി യാ വു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസ് 
നട പടികൾ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ നീട്ടിവയ്ക്കു ന്ന തി നോ നിർത്തിവയ്ക്കു ന്ന തിനോ ഉള്ള അധികാരം പിൻസിപ്പാളിൽ 
നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും. 


LIST OF GLASS WARES 


Name of Item with Specification 


Quantity 


- (1) 


Pipettes, Transfer, Volumetric , Accuracy as per class B , Borosil, 
Capacity - 20 ml, Tolerance + 0. 015 ml (bulb type ) 
Specific gravity bottle , Borosil , complete with stopper, 
capacity 25 ml. 
Sprayer for TLC 
Weighing bottle 3g 
Beakers, with spout, double graduated, borosil, capacity - 500ml , 
OD x Height (mm ) _ 42x55 
Flasks, volumetric , with interchangeable stopper, Class B , 
borosil, capacity - 25ml , Tolerance + - 0.04ml, stopper 
size - 10 /15 
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Wire gauze 
Distillation assembly with Liebig s condenser, 250ml RB 
flask neck size B19 
Test tubes, borosil, 10ml. 
Burette Teflon stoppered 50 ml 
Standard flask 100 ml Borosil 


Chromatography chamber 15 x 15 x 20 


TENDER SCHEDULE 


1. The period for which the rates to be in firm — One year. 


2 . The rates should be inclusive of sales tax and for free delivery at the department concerned , otherwise the 

tender will be rejected . 
3. Advance payments conditions will not be considered . 
4. Tender forms are neither transferable nor the cost of it will be refundable under any circumstances. 
5. Tenders are to be sent with details and illustrated pamphlet (wherever necessery ) neatly typed . Manuscripts 

should be avoided as far as possible. 
6 . Tenders should be accompanied with a formal agreement executed in 200 Kerala Non - Judicial-Stamp Paper 

together with required sum of Earnest Money Deposits. 
7 . Earnest Money Deposits (one percentage ) of the total cost of the articles quoted for, can be remitted by way of 

crossed Demand Drafts drawn in favour of the Principal , Medical College , Thiruvananthapuram . 
8. Firms will be exempted from furnishing Earnest Money Deposit if they had produced the duly attested copies of 

relevant certificate along with their tenders . 
9. Tenders unsealed , unsigned or submitted without superscription as specified are liable to be rejected . 
10 . Tenders submitted with insufficient Earnest Money Deposit will not be entertained . 
11. Belated tenders will not be considered under any circumstances. 
12. For Medicines, Surgicals and Materials , Samples should be submitted along with the tender. Tenders without 

samples will not be considered for selection . 


13. Tenders should bear the signature and full postal address of the tenderers wherever necessary . 


14. The undersigned reserves the right to reject any tender wholly or partially without any prior information to the 

tenderers. 
15 . Specifications of the items are given in the list. 
16 . Negotiation will be made only with the firm offering lowest price whose specification conforms to the 

requirements in the tender notification . 
17. Tender will be opened in the presence of such of the tenderers or his authorized representatives who may 

present at the time. They should have valid authorization letters. 
18 . More details can be had from this office on working hours. 


19 . Amount quoted should be in Indain Rupees . 


സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
തിരുവനന്തപുരം. 


( 397) 
പ്രിൻസിപ്പാൾ. 
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ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ സി2 / 33 / 2018 / ജി. ഡി. സി. റ്റി. 


2018 ജൂൺ 12. 


തിരുവനന്തപുരം സർക്കാർ ദന്തൽ കോളേജിൽ 2018 -19 വർഷം വിവിധ വകുപ്പുകളിലേക്ക് ഡെന്റൽ മെറ്റീരിയൽസ് 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മത്സരസ്വഭാവത്തിലുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു . ദർഘാസ് 
ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ള കവറിൽ “ ടെണ്ടർ നമ്പർ 20/ 2018 - 19 മുതൽ 25/ 2018 - 19 വരെ ഡെന്റൽ മെറ്റീരിയൽസ് വിതരണം ചെയ്യുന്ന 
തിനുവേണ്ടി എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി “ ദി പ്രിൻസിപ്പാൾ, സർക്കാർ ദന്തൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം, മെഡിക്കൽ കോളേജ് പി . ഒ., 
പിൻ- 695 011 കേരളം ” എന്ന മേൽവിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചുതരേണ്ടതാണ്. 


- ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനും തുറക്കുന്നതിനുമുള്ള തീയതികൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു . താമസിച്ച് ലഭിക്കുന്ന 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് നൽകിയവരുടെയോ അവരുടെ അംഗീകൃത പ്രതിനിധികളുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
തുറക്കുന്നതാണ്. 
- ക്രമ ദർഘാസ് നമ്പർ ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ 

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 

ഏകദേശ വില 
നമ്പർ തുറക്കുന്ന തീയതി 

വിലവിവരം 

(ലക്ഷത്തിൽ) 


അസ്സൽ 


പകർപ്പ് 


20 / 2018 - 19 


8 - 8 - 2018, 11 മണി 


1,100 + 12 % ജി .എസ് . റ്റി . 


550 + 12 % ജി .എസ് . റ്റി. 


3 .38 


21/ 2018 - 19 


8 - 8 - 2018, 11 .15 മണി 


4. 66 


22 / 2018 - 19 


8-8- 2018 , 11.30 മണി 


4 . 45 


1,400 + 12 % ജി.എസ്. റ്റി. 

1, 400 + 12 % ജി .എസ് . റ്റി. 
- 1,100 + 12 % ജി .എസ് . റ്റി. 

1,200 + 12 % ജി.എസ്. റ്റി. 


700 + 12 % ജി.എസ്. റ്റി. 
700 + 12 % ജി.എസ് . റ്റി. 
550 + 12 % ജി .എസ്. റ്റി. 
600 + 12 % ജി.എസ്. റ്റി. 


23 / 2018 - 19 


8 - 8 - 2018 , 11.45 മണി 


- 


3.59 


24/ 2018 - 19 


8-8-2018, 12 മണി 


4 . 02 


25 / 2018 - 19 


8 - 8 - 2018 , 12. 15 മണി 


450 + 12 % ജി .എസ് . റ്റി . 


225 + 12 % ജി .എസ് . റ്റി . 


1 . 70 


നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും 1 - 8 - 2018, 3 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും 6- 8 -2018 , 3 മണി. 


ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ദി പ്രിൻസിപ്പാൾ, സർക്കാർ ദന്തൽ കോളേജ്, മെഡിക്കൽ കോളേജ് പി. ഒ., 
തിരു വ ന പു പു രം , പിൻ - 695 011 - ൽ അപേ ക്ഷി ക്കേ ണ്ടതും നിശ്ചിത ടെണ്ടർ ഫോറം വാങ്ങേ ണ്ട തു മാ ണ് . ടെണ്ടർ 
ഫോറത്തി നാ യുള്ള അപേക്ഷ യോടൊപ്പം മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന നിരക്കിൽ ഒരു ഫോറത്തിന്റെ നിശ്ചിത വില 
ഒടുക്കേണ്ടതും അത് ഒരു കാരണവശാലും തിരികെ നൽകുന്നതുമല്ല . ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടാവുന്നതല്ല . 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി ചെക്കുകളോ ഡി . ഡി.കളോ പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പുകളോ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറം 
വി . പി . പി. ആയി അയയ്ക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ പകർപ്പ് ഓരോന്നിന്റെയും വില മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന 
തായിരിക്കും. തപാലിൽ ദർഘാസ് ഫോറം വേണമെന്നുള്ളവർ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയോടൊപ്പം 50 അധികം പോസ്റ്റൽ 
ചെലവിലേക്കായി മണിയോർഡർ മുഖേന സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. മണി ഓർഡർ ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 24 - 7 - 2018, 
3 മണി ആയിരിക്കും. 


No. C2 -33/2018/DCT. 


| 13th June 2018. 


Sealed competitive tenders in the prescribed form are invited for the purchase of Dental Materials and Supplies for 
the Various Departments of Government Dental College Thiruvananthapuram for the year 2018 -2019 as detailed below . The 
envelopes containing Tender should bear the superscription “ Tender No. 20 /2018 - 19 to 25 / 2018 - 19 for the supply of 
"Dental Materials and Supplies ” and should be addressed to " The Principal , Government Dental College, 
Thiruvananthapuram - 11. 

Last date of tender sale, Last date of receipt of tenders, date and time of opening of tenders are given below . 
Late Tenders will not be accepted . The Tenders will be opened in the presence of such of the Tenderers or their 
authorized representatives,who may be present and at that time. 


396 


31st JULY 2018] 


STORES PURCHASE 


- 953 


| Sl. 


Tender No. 


Date and Time of 
Opening of Tender 


Cost of Tender form 


No . 


Approximate 
Cost (in Lakhs) 


Original 


Duplicate 


20/ 2018- 19 


3.38 


21 /2018 -19 


4.66 


22/2018-19 


8 -8 - 2018, 11 a . m . 
8- 8- 2018, 11.15 a. m . 
8-8- 2018, 11.30 a. m . 
8-8- 2018, 11 .45 a. m. 
8 -8- 2018, 12 Noon 
8 -8 -2018, 12.15 p . m . 


1 ,100 + 12 % GST 
1, 400 + 12 % GST 
1,400 + 12 % GST 
1,100 + 12 % GST 
1 ,200 + 12 % GST 


4.45 


550 + 12 % GST 
700 + 12 % GST 
700 + 12 % GST 
550 + 12 % GST 
600 + 12 % GST 
225 + 12 % GST 


3.59 


23/ 2018 - 19 
24/ 2018 - 19 


4.02 


25/2018 -19 


450 + 12 % GST 


1 .70 


EMD1 %. 
Last date time of sale of tender form - 1- 8- 2018 , 3 p. m . 
Last date time of receipt of tender form - 6 -8 -2018, 3 p . m . 

Intending tenderers may, on application to the Principal, Government Dental College, Thiruvananthapuram , 
Pin -695 011, obtain requisite tender forms on which tenders should be submitted . Application for the tender form should 
be accompanied by a cash remittance shown above , which is the price fixed for a form and which is not refundable, at 
any circumstances. The tender forms are not transferable. Cheques , postage stamps DD etc . will not be accepted towards 
the cost of forms, nor will the forms be sent by VPP . Duplicate tender forms, if required , will be issued by a cash 
remittance shown above , per copy. Tender forms will be sent, if required , by post on payment of an additional amount of 
- 50 as postage charge in the form of Money Order. Last date of receipt of money order is 24 - 7 -2018 at 
3 p . m . The specifications and tender schedule attached to the tender notice will form part of this tender notice . 


Government Dental College , 
Thiruvananthapuram . 


(Sd .) 
Principal . 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നം . സി1 / 12504 / 2017/ ഗവ. റ്റി. ഡി . എം . സി .എച്ച്. എ . 

- 2018 ജൂ 


ലൈ 3. - 


- ദർഘാസ് ഫോറം ആവശ്യമുള്ളവർ അതിന്റെ വിലയായ 
- 400 - ജി . എസ്. റ്റി. യും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഒന്നിന് 200 
ജി. എസ്. റ്റി . യും അടച്ച് 6 - 8- 2018 , 3 മണിക്ക് മുമ്പായി 
വാങ്ങേണ്ടതാണ്. ദ ർ ഘാസിനോടൊപ്പം 200 - ന്റെ 
മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ കരാർ എഴുതി തരേണ്ടതും മൊത്തം വിലയുടെ 
1 % നിരതദ്രവ്യം കെട്ടിവയ്ക്കേണ്ടതുമാണ്. 

- എല്ലാ ദർഘാസുകൾക്കും ബാധകമായ നിയമങ്ങൾ 
ഇതിനും ബാധകമാണ്. 

- കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട ആശുപതി അധികാരികളിൽ 
നിന്നും പ്രവൃത്തി സമ യ ങ്ങ ളിൽ ലഭി ക്കു ന്ന താ ണ് . 
ഏതെങ്കിലും ഒരു ടെണ്ടർ നിരസിക്കുന്നതിനോ സ്വീകരിക്കുന്ന 
തിനോഉള്ള അധികാരം ആലപ്പുഴ ഗവ. റ്റി . ഡി. മെഡിക്കൽ 
കോളേജ് ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ടിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും. 


ആല പ്പുഴ, ഗവ. റ്റി . ഡി . മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
ആശുപത്രിയിലെ ഉപയോഗത്തിനായി (1 ) Toothed thumb 
Forceps- High quality - Large -- 2 Nos. (2 ) Toothed thumb 
Forceps- High quality - Medium - 2 Nos. ( 3 ) Bab Cock 
tissue forceps- High quality- Large - 4 Nos. ( 4) Bab Cock 
tissue forceps - High quality -Medium — 6 Nos. (5 ) Bab 
Cock tissue forceps- High quality -small - 4 Nos. വിതരണം 
ചെയ്യു വാൻ താൽപ്പര്യ മു ള്ള വ രിൽ നിന്നും സീൽ വച്ച 
ദർ ഘാ സു കൾ ക്ഷണിച്ചു കൊ ള്ളു ന്നു . ദർഘാസിന്റെ 
ഉദ്ദേശ മൂല്യം - 1,80,000. 

ദർഘാസ് കവറിന് പുറത്ത്ദർഘാസ് നമ്പർ സി1/ 12504 / 
2017 / ഗവ . റ്റി . ഡി . എം . സി . എച്ച്. എ . തീയതി 3- 7 - 2018 എന്ന് 

രേഖപ്പെടുത്തിസൂപ്രണ്ട്, ഗവ . റ്റി. ഡി. മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
ആശു പത്രി, ആലപ്പുഴ എന്ന വിലാ സ ത്തിൽ 7 - 8 - 2018 , 
3 മണിക്ക് മുമ്പായി ആശു പത്രി സൂപ്രണ്ട് ആഫീസിൽ 
എത്തിക്കേണ്ടതാണ്. താമസിച്ച്ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ 
യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ 
7 - 8- 2018, 3. 30 മണിക്ക് ദർഘാസുകാരുടെ യോ അവരുടെ 
പ്രതിനിധികളുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 


No. C1- 12504/ 2017/ Govt. T. D . MCHA. 

3rd July 2018. 
Sealed tenders in the prescribed format are invited 
for the Supply of ( 1 ) Toothed thumb Forceps-High 
quality -Large — 2 Nos. (2 ) Toothed thumb Forceps -High 
quality -Medium — 2 Nos. (3 ) Bab Cock tissue forceps-High 
quality -Large - 4 Nos. ( 4) Bab Cock tissue forceps- High 
quality - Medium - 6 Nos. ( 5 ) Bab Cock tissue forceps 
High quality - Small - 4 Nos. for the use of Govt. T . D . 
Medical College Hospital, Alappuzha . Estimated Cost is 
about 1, 80 ,000 . 


Gaz . No . 31 /2018/DTP (Stores Purchase). 
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KERALA GAZETTE 


[PART III 


എല്ലാ ദർഘാസുകൾക്കും ബാധക മായ നിയമ ങ്ങൾ 
ഇതിനും ബാധകമാണ്. 

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട ആശു പ്രതി 
അധികാരികളിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി സമ യ ങ്ങ ളിൽ 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു ടെണ്ടർ നിരസിക്കുന്നതിനോ 
സ്വീകരിക്കുന്നതിനോഉള്ള അധികാരം ആലപ്പുഴ ഗവ. റ്റി. ഡി. 
മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ടിൽ നിക്ഷിപ്ത 
മായിരിക്കും. 


Tender No. C1- 12504 /2017 /Govt. T. D . M .C .H .A ., dated 
3 -7 -2018 and due date should be superscribed on the 
envelope of each tender. Tender should be addressed to 
the Superintendent, Govt. T. D . Medical College Hospital, 
Alappuzha. Last date of receipt of tender is 
7 -8 -2018 at 3 p . m . Late tender will not be accepted at 
any cost. The tender will be opened on 7 -8 - 2018 at 
3 .30 p . m . in the presence of tenderers or their authorized 
representatives who may be present at the time. Intending 
tenderers may obtain the tender form from the Office of 
the Superintendent, Govt . T. D . Medical College Hospital, 
Alappuzha on or before 6 -8 -2018 at 3 p . m . 
Price of tender form : 

Original - 400 + GST. 
| Duplicate - 200 + GST. 

The tender should be accompanied by an agreement 
in Kerala Stamp Paper worth 200 and E . M . D . of 1 % of 
the cost by way of Demand Draft addressed to the 
Superintendent, Govt. T . D . Medical College Hospital, 
Alappuzha . 

The rules applicable to all tenders will be applicable 
to this tender also . The tender not satisfying the 
conditions are liable to be rejected without further notice . 

Any further information about the specification can 
be obtained from this office during office hours . 


- ( 2 ) 


No. C1 -12505/2017/ Govt. T. D . M. C . H . A . 3rd July 2018. 

Sealed tenders in the prescribed format are invited 
for the Supply of (1 ) Needle Holder -Large - - 2 Nos., 
(2 ) Needle Holder -Medium — 2 Nos., (3 ) Needle Holder 
Small — 2 Nos., (4 ) Needle Holder with small head for 
holding fine suturing ( for transplant)- Long — 2 Nos., 

(5 ) Needle Holder with small head for holding fine suturing 
- (for transplant)- Medium - 2 Nos. for the use of Govt. T. D . 

Medical College Hospital, Alappuzha. Estimated Cost is 
- about 1 ,80 , 000. 

Tender No. C1- 12505/2017/Govt . T. D . M .C .H . A . dated 
3 - 7 - 2018 and due date should be superscribed on the 
envelope of each tender. Tender should be addressed to 
the Superintendent, Govt. T. D . Medical College Hospital, 
Alappuzha. Last date of receipt of tender is 
7 -8 -2018 at 3 p . m . Late tender will not be accepted at 
any cost. The tender will be opened on 7 - 8 - 2018 at 
3 .30 p . m . in the presence of tenderers or their authorized 
representatives who may be present at the time. Intending 
tenderers may obtain the tender form from the Office of 
the Superintendent, Govt. T. D . Medical College Hospital, 
Alappuzha on or before 6 - 8 -2018 at 3 p . m . 
Price of tender form : 

Original - 500 + GST. 
- Duplicate - 300 + GST. 

The tender should be accompanied by an agreement 
in Kerala Stamp Paper worth 200 and E . M . D . of 1 % of 
the cost by way of Demand Draft addressed to the 
Superintendent, Govt. T. D . Medical College Hospital, 
Alappuzha. 

The rules applicable to all tenders will be applicable 
to this tender also . The tender not satisfying the 
conditions are liable to be rejected without further notice . 

Any further information about the specifcation can 
be obtained from this office during office hours. 


നമ്പർ സി1/ 12505/ 2017 / ഗവ. റ്റി . ഡി . എം . സി .എച്ച്. എ . 

2018 ജൂ ലൈ 3. 
ആല പ്പുഴ ഗവ . റ്റി . ഡി . മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
ആശുപത്രിയിലെ ഉപയോഗത്തിനായി ( 1 ) Needle Holder 
Large — 2 Nos., ( 2 ) Needle Holder -Medium — 2 Nos ., 
(3 ) Needle Holder -Small — 2 Nos., (4 ) Needle Holder with 
small head for holding fine suturing ( for transplant) 
Long — 2 Nos ., (5 ) Needle Holder with small head for 
holding fine suturing ( for transplant)-Medium — 2 Nos . 
വിതരണം ചെയ്യുവാൻ താൽപ്പര്യമുള്ളവരിൽ നിന്നും സീൽവച്ച 
ദർ ഘാ സു കൾ ക്ഷണിച്ചു കൊ ള്ളു ന്നു . ദർ ഘാ സിന്റെ 
ഉദ്ദേശ മൂല്യം - 2, 10 ,000 . 

ദർഘാസ് കവറിന് പുറത്ത് “ദർഘാസ് നമ്പർ സി1 / 12505/ 
2017/ ഗവ. റ്റി. ഡി . എം . സി .എച്ച്. എ . തീയതി 3 - 7 - 2018 എന്ന് 
രേഖപ്പെടുത്തി സൂപ്രണ്ട്, ഗവ . റ്റി . ഡി. മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
ആശുപതി, ആലപ്പുഴ എന്ന വിലാസത്തിൽ 7 -8 -2018 പകൽ 3 
മണിക്ക് മുമ്പായി ആശു പത്രി സൂ (പണ്ട് ആ ഫീ സിൽ 
എത്തിക്കേണ്ടതാണ്. താമസിച്ച്ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ 
യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസുകൾ 
7 - 8 - 2018, 3. 30 മണിക്ക്ദർഘാസുകാരുടെ യോ അവരുടെ 
പ്രതിനിധികളുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 

ദർഘാസ് ഫോറം ആവശ്യമുള്ളവർ അതിന്റെ വിലയായ 
- 500 - ജി. എസ്. റ്റി . യും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഒന്നിന് 300 -o 
ജി . എസ്. റ്റി. യും അടച്ച് 6 - 8- 2018 , 3 മണിക്ക് മുമ്പായി 
വാങ്ങേണ്ടതാണ്. ദർഘാസിനോടൊപ്പം 200 - ന്റെ കേരള 
മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ കരാർ എഴുതി തരേണ്ടതും മൊത്തം വിലയുടെ 
1 % നിരതദ്രവ്യം കെട്ടിവയ്ക്കേണ്ടതുമാണ്. 


നമ്പർ സി1/12506 / 2017/ ഗവ. റ്റി. ഡി. എം . സി.എച്ച്. എ . 

2018 ജൂ ലൈ 3. 
ആലപ്പുഴ ഗവ . റ്റി . ഡി . മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
ആശു പത്രിയിലെ ഉപ യോഗത്തിനായി (1 ) Metzenbaum 
Scissors-High quality - Large — 4 Nos ., ( 2 ) Metzenbaum 
Scissors -High quality -Medium — 4 Nos ., ( 3 ) Metzenbaum 
Scissors-High quality - Small — 2 Nos., (4 ) Cutting Scissors 
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High quality - Large — 4 Nos ., (5 ) Cutting Scissors 

The tender should be accompanied by an agreement 
High quality -Medium — 4 Nos. 00 om . 60192018 in Kerala Stamp Paper worth 200 and E . M . D . of 1 % of 
താൽപ്പര്യമുള്ളവ രിൽ നിന്നും സീൽ വച്ച് ദർഘാ സു കൾ the cost by way of Demand Draft addressed to the 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസിന്റെ ഉദ്ദേശ മൂല്യം 1,70,000. Superintendent, Govt. T . D . Medical College Hospital , 
- ദർഘാസ് കവറിന് പുറത്ത്ദർഘാസ് നമ്പർ സി1/ 12506/2017 / 

Alappuzha. 
ഗവ . റ്റി . ഡി . എം . സി . എച്ച്. എ . തീയ തി 3 - 7 - 2018 എന്ന് The rules applicable to all tenders will be applicable 
രേഖപ്പെടുത്തി സൂപ്രണ്ട്, ഗവ . റ്റി . ഡി. മെഡിക്കൽ കോളേജ് to this tender also . The tender not satisfying the 
ആശു പത്രി, ആലപ്പുഴ എന്ന വിലാ സ ത്തിൽ 7 - 8 - 2018, conditions are liable to be rejected without further notice. 
3 മണിക്ക് മുമ്പായി ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് ആഫീസിൽ 

Any further information about the specification can 
എത്തിക്കേണ്ടതാണ്. താമസിച്ച് ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ 

be obtained from this office during office hours. 
യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസുകൾ 
7 - 8 - 2018, 3. 30 മണിക്ക്ദർഘാസുകാരു ടെ യോ അവരുടെ 
പ്രതിനിധികളുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 

നമ്പർ സി1/ 4001/ 2018 / ഗവ. റ്റി. ഡി . എം . സി.എച്ച്. എ . 
ദർഘാസ് ഫോറം ആവശ്യമുള്ളവർ അതിന്റെ വിലയായ 

| 2018 ജൂ ലൈ 3. 
- 400 - ജി . എസ്. റ്റി . യും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഒന്നിന് 200 - o 

ആല പ്പുഴ ഗവ . റ്റി . ഡി . മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
ജി . എസ്. റ്റി . യും അടച്ച് 6 - 8 -2018, 3 മണിക്ക് മുമ്പായി 

ആശുപത്രിയിലെ ഉപയോഗത്തിനായി ( 1 ) Femoral Catheter 
വാങ്ങേണ്ടതാണ്. ദർഘാസിനോടൊപ്പം - 200- ന്റെ കേരള 

Double Lumen - Straight- Size 11.5 French , 13cm — 100 Nos ., 
മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ കരാർ എഴുതി തരേണ്ടതും മൊത്തം വിലയുടെ 

(2 ) Paediatric Femoral Catheter - Double Lumen Straight- Size 
1 % നിരതദ്രവ്യം കെട്ടിവയ്ക്കേണ്ടതുമാണ്. 

8 French , 12cm - 8 Nos. വിതരണം ചെയ്യുവാൻ താൽപ്പര്യ 
- എല്ലാ ദർഘാ സു കൾക്കും ബാധക മായ നിയ മ ങ്ങൾ 

മുള്ളവരിൽ നിന്നും സീൽ വച്ച് ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
ഇതിനും ബാധകമാണ്. 

കൊള്ളുന്നു . ദർഘാസിന്റെ ഉദ്ദേശ മൂല്യം - 3, 40, 000. 
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട ആശു പതി 

- ദർഘാസ്കവറിന് പുറത്ത്ദർഘാസ് നമ്പർ സി1/ 4001 / 2018 / 
അധികാരികളിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി സമ യ ങ്ങ ളിൽ 

ഗ വ . റ്റി . ഡി . എം . സി . എച്ച് എ . തീയ തി 3 - 7 - 2018 എന്ന് 
ലഭിക്കുന്നതാണ്.ഏതെങ്കിലും ഒരു ടെണ്ടർ നിരസിക്കുന്നതിനോ 

രേഖപ്പെടുത്തി സൂപ്രണ്ട്, ഗവ. റ്റി . ഡി. മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
സ്വീകരിക്കുന്നതിനോഉള്ള അധികാരം ആലപ്പുഴ ഗവ . റ്റി . ഡി . 

ആശു പത്രി, ആലപ്പുഴ എന്ന വിലാ സ ത്തിൽ 7 - 8 - 2018 , 
മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ടിൽ നിക്ഷിപ്ത 

3 മണിക്ക് മുമ്പായി ആശു പത്രി സൂപ്രണ്ട് ആഫീസിൽ 
മായിരിക്കും. 

എത്തിക്കേണ്ടതാണ്. താമസിച്ച് ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ 

യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ 
No. C1-12506/2017/ Govt. T. D . M. C. H .A . 3rd July 2018. 

7 - 8 - 2018, 3.30 മണിക്ക് ദർഘാസുകാരു ടെ യോ അവരുടെ 
Sealed tenders in the prescribed format are invited - പ്രതിനിധികളുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 
for the Supply of (1 ) Metzenbaum Scissors -High quality 

ദർഘാസ് ഫോറം ആവശ്യമുള്ളവർ അതിന്റെ വിലയായ 
Large — 4 Nos., ( 2 ) Metzenbaum Scissors -High quality 

700- ജി . എസ്. റ്റി . യും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഒന്നിന് 400 - 
Medium - 4 Nos., ( 3 ) Metzenbaum Scissors- High quality 
Small — 2 Nos., (4 ) Cutting Scissors - High quality -Large — 

ജി. എസ്. റ്റി . യും അടച്ച് 6 - 8 - 2018 , 3 മണിക്ക് മുമ്പായി 

വാങ്ങേണ്ടതാണ്. ദർഘാസിനോടൊപ്പം 200 - ന്റെ കേരള 
4 Nos., (5) Cutting Scissors- High quality - Medium - 4 Nos. 

മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ കരാർ എഴുതി തരേണ്ടതും മൊത്തം വിലയുടെ 
for the use of Govt. T. D . Medical College Hospital, 
Alappuzha. Estimated Cost is about 1,70,000 . 

1 % നിരതദ്രവ്യം കെട്ടിവയ്ക്കേണ്ടതുമാണ്. 

എല്ലാ ദർഘാസുകൾക്കും ബാധക മായ നിയമങ്ങൾ 
Tender No. C1- 12506 /2017 /Govt. T. D . M .C .H . A ., dated 

ഇതിനും ബാധകമാണ്. 
3 - 7 -2018 and due date should be superscribed on the 

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട ആശു പതി 
envelope of each tender. Tender should be addressed to 

അധികാരികളിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി സമ യ ങ്ങ ളിൽ 
the Superintendent, Govt. T. D . Medical College Hospital, 
Alappuzha . Last date of receipt of tender is 

ലഭിക്കുന്നതാണ്.ഏതെങ്കിലും ഒരു ടെണ്ടർ നിരസിക്കുന്നതിനോ 
7 -8 -2018 at 3 p. m . Late tender will not be accepted at 

സ്വീകരിക്കുന്നതിനോഉള്ള അധികാരം ആലപ്പുഴ ഗവ. റ്റി. ഡി . 
any cost. The tender will be opened on 7 -8 - 2018 at 

മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ടിൽ നിക്ഷിപ്ത 
3. 30 p . m . in the presence of tenderers or their authorized 

മായിരിക്കും. 
representatives who may be present at the time. Intending 
tenderers may obtain the tender form from the Office of 

No. C1-4001/2018/ Govt. T. D . M.C . H. A . 3rd July 2018. 
the Superintendent, Govt. T . D . Medical College Hospital, Sealed tenders in the prescribed format are invited 
Alappuzha on or before 6 -8 -2018 at 3 p . m . 

for the Supply of ( 1) Femoral Catheter -Double Lumen 
Price of tender form : 

Straight- Size 11. 5 French, 13cm - - 100 Nos., ( 2 ) Paediatric 

Femoral Catheter-Double Lumen Straight - Size 8 French , 
Original - 400 + GST. 

12cm - 8 Nos . for the use of Govt. T.D . Medical College 
- Duplicate - 200 + GST. 

Hospital, Alappuzha. Estimated Cost is about 3 ,40 ,000 . 
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( എ ) 1- 8- 2018- നോ അതിനുശേഷമോ തഹശീൽദാരിൽ 

നിന്നും ലഭിച്ച ദർഘാസുകാരന്റെ സാമ്പത്തിക 
ശേഷി തെളിയിക്കുന്ന “ സോൾവൻ സി 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ് 
ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ 
ആഹാരസാധനങ്ങൾ നൽകുന്നതിനുള്ള എല്ലാ 
നിബന്ധനകളും കരാറുകാരൻ പാലിക്കേണ്ട 
താണ്. 


Tender No. C1-4001/2018 /Govt. T . D . M . C .H .A ., dated 
3 - 7 - 2018 and due date should be superscribed on the 
envelope of each tender. Tender should be addressed to 
the Superintendent, Govt. T. D . Medical College Hospital, 
Alappuzha . Last date of receipt of tender is 
7 -8 - 2018 at 3 p . m . Late tender will not be accepted at 
any cost. The tender will be opened on 7 -8 - 2018 at 
3. 30 p . m . in the presence of tenderers or their authorized 
representatives who may be present at the time. Intending 
tenderers may obtain the tender form from the Office of 
the Superintendent, Govt. T. D . Medical College Hospital, 
Alappuzha on or before 6 - 8 -2018 at 3 p . m . 
Price of tender form : 

Original - 700 + GST. 

Duplicate — . 400 + GST. 

The tender should be accompanied by an agreement 
in Kerala Stamp Paper worth 200 and E . M . D . of 1 % of 
the cost by way of Demand Draft addressed to the 
Superintendent, Govt. T . D . Medical College Hospital, 
Alappuzha . 

The rules applicable to all tenders will be applicable 
to this tender also . The tender not satisfying the 
conditions are liable to be rejected without further notice. 

Any further information about the specification can 
be obtained from this office during office hours. 


Govt. T. D . Medical College Hospital, 
Alappuzha . 


( Sd.) 
Superintendent. 


ഇ - ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ ബി2 - 1262/2018 / ജി . റ്റി . ഡി. എം . സി.എച്ച്. എ . 

2018 ജൂ 


5. കരാറുകാരൻ കയറ്റിറക്കുകൂലി, ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ 
ചാർജ്ജ് എന്നിവ അടക്കമുള്ള തുക ആയിരിക്കണം 
ഇ - ടെണ്ടറിൽ കാണിക്കേണ്ടത്. യാതൊരു കാരണ 

വശാലും ഈ ചെലവ് ആശുപ്രതി വഹിക്കുന്നതല്ല . 
6. നികുതി സഹിതമുള്ള തുകയാണ് ഇ - ടെണ്ടറിൽ 

രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത്. 
7. ഇ - ടെണ്ടർ ലഭിക്കുന്ന സ്ഥാപനം, ബഡ് സ്വന്തം 
- ചെലവിൽ ആശുപ്രതിയുടെ ഡയറ്റീഷ്യൻ ഓഫീസിൽ 

എത്തിക്കേണ്ടതാണ്. 

മേൽപ്പറഞ്ഞ വെള്ള ബഡ് വിത രണം ചെയ്യു വാൻ 
ഉത്തരവ് ലഭിക്കുന്ന കരാറുകാരൻ ടെണ്ടർ തുകയുടെ 5 % 
വരുന്ന തുക സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റായി നൽകേണ്ടതും 
അതിനോടൊപ്പം വിതരണം സുഗമമായി നടത്തുന്നതിനുള്ള 
കരാർ 200 - ന്റെ മുദ്രപത്രത്തിൽ നൽകേണ്ടതുമാണ്. 

ടെണ്ടർ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി - 16 - 8- 2018. 
ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീയതി - 20 -8 - 2018. - 

ഇ - ടെണ്ടർ സമർപ്പിക്കുന്നതിനും ടെണ്ടറിന്റെ ക്രിട്ടിക്കൽ 
തീയതികൾ അറിയുന്നതിനും www.etenders . kerala .gov.in എന്ന 
വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക. 

- ഏതെ ങ്കിലും ഒരു ടെണ്ടർ നിര സി ക്കു ന്ന തിനോ 
സ്വീകരിക്കുന്നതിനോ ഉള്ള അധികാരം ആലപ്പുഴ ഗവൺമെന്റ് 
റ്റി . ഡി . മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശു പത്രി സൂപ ണ്ടിൽ 
നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും. 

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട ആശുപത്രി അധികാരി 
കളിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി സമയങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
No. B2 -1262/2018 . 

| 11th July 2018. 
- The Superintendent, Govt. T . D . Medical College 
Hospital, Alappuzha invites online bid through 
- e - procurement for supply of White Bread-200gm pkt. 
( covering with butter paper ie ., according to green 
protocol avoiding plastic ) ( quality maintained by 
Government). Estimated cost is about 22 ,44 ,000 . 

1. Required quantity of White Bread - 200gm pkt. 
- ( covering with butter paper) - 30000 Kg. 
2. The bidder should have the necessary portal 

enrollment (with their own Digital Signature 
Certificate ). 

Terms & Conditions 
1. Tender submission fee — 3 ,400 + 18 % GST ie; 

- 4, 012 . 
2. Mode of Submission of tender - Tender 

should be submitted online in 
www. etenders.kerala .gov.in 


ലൈ 11. 


നi, 


ആല പ്പു ഴ ഗവ . റ്റി . ഡി . മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
ആശു പതി യി ലേക്ക് താഴെ പറയുന്ന ഇനം വിത രണം 
ചെയ്യുന്നതിന് ഓൺലൈൻ മുഖാന്തിരം ഇ - ടെണ്ടർ ക്ഷണിച്ചു 

കൊ ള്ളു ന്നു . ദർ ഘാ സിന്റെ ഉദ്ദേശ മൂല്യം 22, 44, 000 
വെള്ള ബഡ് -200 ഗ്രാം പായ്ക്കറ്റ്( ബട്ടർ പേപ്പറിൽ പൊതി 
ഞ്ഞത് ഹരിതകേരള പദ്ധതി പ്രകാരം പ്ലാസ്റ്റിക് ഒഴിവാക്കുന്നതി 
നായി) ( സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ ആഹാര സാധനങ്ങൾ 
നൽകു ന്ന തി നുള്ള ലൈസൻസ് നിർബ ന്ധം ) - 30 0 0 0 
കിലോഗ്രാം. 


നിബന്ധനകൾ 


1. ഇ - ടെണ്ടർ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് സ്വന്തമായി ഡിജിറ്റൽ 

സിഗ്നേച്ചർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആവശ്യമാണ്. 
2. ഇ - ടെ ണ്ടർ സമർപ്പിക്കു ന്ന തി നുള്ള ഫീസ് - 

3,400 + ജി .എസ്. റ്റി . 18 % അതായത് - 4,012. 
3. നിരതദ്രവ്യം മൊത്തം വിലയുടെ 1 % അതായത് 

22 , 440 . 


4. ഇ - ടെണ്ടർ സമർപ്പിക്കുന്ന സ്ഥാപനം പാഥ മിക 
- എഗ്രിമെന്റ് 200 - ന്റെ കേരള സ്റ്റാമ്പ് പേപ്പറിൽ 
തയ്യാറാക്കി സ്കാൻ ചെയ്ത് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
നിരതദ്രവ്യം ഒഴിവാകുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്ഉണ്ടെങ്കിൽ 
അതും സ്കാൻ ചെയ്ത് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
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ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില: 

ഒറിജിനൽ - 1,512 . 

ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് - 756. 
ടെണ്ടർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 16 - 8 - 2018 , 3 മണി. 


ടെണ്ടർ ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതിയും സമയവും - 
17 - 8 - 2018, 3 മണി. 


ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
18 - 8 - 2018 , 11 മണി. 


ടെണ്ടറിൽ പറയുന്ന നിര ക്കു കൾ പാബ ല്യ ത്തി 
ലിരിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 31- 3 - 2019. 


3. (A ) The last date of e- Tender Submission 

| 16- 8- 2018 . 
( B ) e- Tender opening date 20- 8- 2018 . 
4 . Identity Tenderers should quote the rate 

inclusive of loading and unloading charges and 
freight. The hospital authorities are not in any 

way shall afford these expenses. 
5 . The rate which quoted should be the rate 

including GST. 
6 . The tenderer should be obey the liscence of 

supplying the food materials in government 
- hospital. ( Food Liscence) 

The tenders should be accompanied by an 
agreement in Kerala Stamp Paper worth 200 and EMD of 
1 % of the Estimated Cost ie.; 22 ,440 (Rupees twenty 
two thousand four hundred and forty only ) and solvency 
certificate issued by the Tahsildar on or before 1 - 8 - 2018 . 
The successful tenderers should submit 5 % Security 
Deposit and an agreement in Kerala Stamp paper worth 
. 200 . The rules applicable to all e -tenders will be 
applicable to this e -tender also . Any further information 
about the specification can be obtained from this office 
during office hours . 

The tender not satisfying the conditions are liable to 
be rejected without further notice . 


- ടെണ്ടർ ഫോറം ലഭിക്കുന്നതിനും പൂ രി പ്പിച്ച 
അ യ യ് ക്കേ ണ്ട തു മായ വിലാസം - പിൻ സി പ്പാൾ, 
- ഗവ. മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രി, മഞ്ചേരി- 676 121. 


No . S1/ 4274/2018/ GMCM. 


11th July 2018. 


Sealed tenders in the prescribed forms are invited 
from the manufactures/ authorised dealers for the supply 
of the following items for Sewage Treatment Plant of 
Govt. Medical College Hospital, Manjeri. 


| SI. 


Name of item 


Quantity 


No. 


5000 Kg 


2 


2600 Litre 


Office of the Superintendent, 
Govt. T. D . Medical College Hospital, 
Vandanam , Alappuzha. 


Hydrated Lime 
Sodium Hypochlorite Solution 
Ferric Alum 
Poly Electrolyte 


(Sd.) 
Superintendent. 


5000 Kg 
148 Kg 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


Superscription tender No . should be specifically 
noted S1 / 4274/ 2018/ GMCM. 


നമ്പർഎസ്1 / 4274/ 2018 / ഗവ. മെ . കോ . മ . 


2018ജൂ 


ലൈ 11. 


EMD1%. 


മഞ്ചേരി ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപ്രതി 
യിലേക്ക് താഴെ പറയുന്നവ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത 
ഫോറ ത്തിൽ സീൽ ചെയ്ത ടെണ്ട റു കൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . 


Cost of tender form : 

Original - 1, 512 . 
Duplicate . 756 . 


ക്രമ 
നമ്പർ 


ഇങ്ങൾ 


അളവ് 


ഹൈഡ്രേറ്റഡ് ലൈം 


500 കിലോ ഗ്രാം 


Date and time of close of sale of tender forms— 
16 -8- 2018, 3 . p . m . 

Date and time for receipt of tender - 17- 8-2018, 
3 . p . m . 


2600 ലിറ്റർ 


സോഡിയം ഹൈപ്പോ 
ക്ലോറൈറ്റ് സൊല്യൂഷൻ 
ഫെറിക് ആലം 


- Date and time for opening of tender - 18 - 8 - 2018, 
11 a . m . 


5000 കിലോ ഗ്രാം 


Date upto which rates are to be firm — 31-3 -2019. 


പോളി ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് 


148 കിലോ ഗ്രാം 


Address of Officer from whom tender forms are to be 
obtained and whom tenders are to be sent — The 
Principal, Govt. Medical College, Manjeri. 


ടെണ്ടർ നൽകു ന്ന ക വ റിനു മുക ളിൽ നമ്പർ 
എസ്1/ 2 197 | 2017 | ഗവ . മെ . കോ . മ. എന്ന് വ്യക്ത മായി 
കാണിച്ചിരിക്കണം 

നിരതദ്രവ്യം 1 %. 


Govt. Medical College, 
| Manjeri. 


| ( Sd.) 
For Principal. 


Gaz . No. 31/ 2018 /DTP (Stores Purchase ). 
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KERALA GAZETTE 


[PART III 


ദർഘാസ് ദീർഘിപ്പിക്കൽ പരസ്യം 


Last date and time for receipt of tender from 
7-8- 2018, 11 a. m . 

Opening date and time of tender form — 7 -8 - 2018 , 
11 . 30 a . m . 

Tenders should be superscribed with Tender 
No. S5 /9622/2018/MCC and addressed to the Principal, 
Govt. Medical College , Kozhikode. Each tender should be 
submitted along with an agreement signed and executed in 
Kerala Stamp Paper worth 200 and EMD @ 1 % of the 
total cost of the items tendered for. The Tenders will be 
opened on the above date in the presence of the tenderer 
or their authorised representatives. 

Rate should be quoted in Indian rupees only against 
payment. The tenders without the agreement and sufficient 
Earnest Money Deposit and the tenders that do not satisfy 
conditions are liable to be rejected without any notice . 
Cheque, Draft , Postage Stamps etc . will not be accepted 
towards the cost of tender forms. Stamp Paper will be 
supplied to the firms outside Kerala , on request, along 
with the remittance of 250 by Money Order taken in 
favour of Principal , Medical College , Kozhikode. 

Further details can be had from the office of the 
Principal, Medical College during working 
hours ( 0495 -2350212 ). 


(Sd.) 
For Principal. 


നമ്പർ എസ്5 / 9622/ 2018 / എം . സി . സി . 

2018 ജൂ ലൈ5. 
- കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ 
ഓഫ്താൽമോളജി വിഭാഗത്തിലേക്കാവശ്യമായ ഓഫൽമിക് 
ചെയർ റിഫാക്ഷൻ യൂണിറ്റ് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് 
നിർമ്മാതാക്കളിൽ നിന്നോ അവരുടെ അംഗീകൃത ഡീലർമാരിൽ 
നിന്നോ മുദ്രവച്ചതും മത്സ രാ ധിഷ്ഠിത മാ യതും ആയ 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

അടങ്കൽ തുക 1,50,000. 
നിരതദ്രവ്യം - ടെണ്ടർ തുകയുടെ 1 % ( മിനിമം 1,500 ) 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

ഒറിജിനൽ - 590. 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് - 295. 

തപാൽ വഴി - 640. 
ദർ ഘാസ് ഫോറം തപാൽ വഴി വിൽക്കപ്പെടുന്ന 
അവസാന തീയതി 30 -7 - 2018. 

ദർഘാസ് ഫോറം നേരിട്ട് ലഭിക്കുന്ന തീയതിയും 
സമയവും 6 - 8 - 2018, 3 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 7 - 8 - 2018, 11 മണി. 

ദർ ഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
7 - 8 - 2018, 11.30 മണി. 

ദർഘാസ് നമ്പർ കവറിനു മുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തി നേരിട്ട് 
നല് കു കയോ, പിൻ സി പ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 

കോഴിക്കോട്- 8 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കുകയോ 
ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു . വൈകി ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ മുകളിൽ സൂചിപ്പിരിക്കുന്ന 
ദിവസം രാവിലെ 11.30 മണിക്ക് ദർഘാസുകാരന്റെയോ 
അംഗീകൃത പതി നി ധി യു ടെ യോ സാന്നിധ്യ ത്തി ൽ 
തുറ ക്ക പ്പെടും. തപാലിൽ ലഭി ക്കേ ണ്ട ദർഘാസ് 

ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി മണിഓർഡർ ഒഴികെ മറ്റൊന്നും 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 

200 വിലയുള്ള കേരള മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ നിശ്ചിത 
മാ ത ക യിലുള്ള സമ്മത പത്രം വാഗ്ദത്ത തുകയുടെ 
1 % നിര ത ദ വ്യ ത്താ ടുകൂടി ദർ ഘാ സി നോ ടൊപ്പം 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 

കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങൾ മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ 
ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി സമയങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്. 
No. S5- 9622/2018/ MCC. 

5th July 2018 . 
Sealed and competitive tenders in the prescribed form 
are invited from the manufacturers or authorized suppliers 
for the supply of Ophthalmic Chair Refraction Unit to the 
department of Ophthalmology of this college as detailed . 
Demonstration of the item is to be done if necessary. 

Estimate Cost - 1,50 ,000. 
EMD - 1 % of the total amount Minimum 1, 500. 
Cost of tender form : 

Original - 590. 
Duplicate — 295 . 

By post - 640 . 
Last date of sale of tender forms by post _ 30- 7- 2018 . 

Last date of sale of tender form - 6 - 8 - 2018 , 
3 p . m . 


Office of the Principal, 
Govt. Medical College , 
Kozhikode . 

ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ എസ5/12850 / 2018 / എം . സി. സി . 

2018 ജൂ ലൈ7. 
- കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ 
ബയോകെമിസ്ട്രി വിഭാഗത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ സെൻട്രിഫ്യൂജ് 
വിത്ത് ലിഡ് ( 24X10 ml 2 എണ്ണം, 16x10 ml 2 എണ്ണം) 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിർമ്മാതാക്കളിൽ നിന്നോ 
അവരുടെ അംഗീകൃത ഡീലർമാരിൽ നിന്നോ മുദ്രവച്ചതും 
മത്സരാധിഷ്ഠിതമായതും ആയ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . 

അടങ്കൽ തുക - 2,80,000. 
നിരതദ്രവ്യം - ടെണ്ടർ തുകയുടെ 1 % ( മിനിമം 1,500 ) 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

ഒറിജിനൽ - 708. 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് - 354. 

തപാൽ വഴി - 758. 
ദർ ഘാസ് ഫോറം തപാൽ വഴി വിൽക്കപ്പെടുന്ന 
അവസാന തീയതി- -- 7 -8 - 2018 . 

ദർഘാസ് ഫോറം നേരിട്ട് ലഭിക്കുന്ന തീയതിയും 
സമയവും 17 - 8- 2018 , 3 മണി. 

- ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 18 -8- 2018 , 11 മണി. 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
18 - 8- 2018, 11.30 മണി. 
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ദർഘാസുകൾ നമ്പർ മേലെഴു ത്തോടു കൂടി നേരിട്ട് satisfy the conditions are liable to be rejected without any 
നല് കു ക യോ , പിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, notice. Cheque, Draft, Postage Stamps etc . will not be 

കോഴിക്കോട്- 8 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കുകയോ accepted towards the cost of tender forms. Stamp Paper 
ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു . വൈകി ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ will be supplied to the firms outside Kerala , on request, 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസുകൾ മുകളിൽ സൂചിപ്പിരിക്കുന്ന along with the remittance of 250 by Money Order taken 
ദിവസം രാവിലെ 11.30 മണിക്ക് ദർഘാസുകാരന്റെയോ - in favour of Principal, Medical College , Kozhikode . 
അംഗീ കൃ ത പതി നി ധി യു ടെയോ സാന്നിധ്യ ത്തി ൽ 

Further details can be had from the office of the 
തുറ ക്ക പ്പെടും. തപാലിൽ ലഭി ക്കേണ്ട ദർഘാസ് 

Principal, Medical College during working hours . 
ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി മണിയോർഡർ ഒഴികെ മറ്റൊന്നും 

(0495-2350212). 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
200 വിലയുള്ള കേരള മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ നിശ്ചിത Government Medical College , 

( Sd.) 
മാത്യ ക യിലുള്ള സമ്മത പത്രം വാഗ്ദത്ത തുകയുടെ Kozhikode. 

Principal. 
1 % നിര ത ദ വ്യ ത്താ ടുകൂടി ദ ർ ഘാ സി നോ ടൊപ്പം 

ദർഘാസ് പരസ്യം 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ 

| [ ദർഘാസ്നമ്പർ-2 / 18 -19 ) 
ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി സമയങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്. 

നമ്പർ എ2/ 2062 / 2018 -ആകോക. 

2018ജൂ ലെ 3 . 
No . S5/12850 /2018/ MCC. 

7th July 2018. 

കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് ആയുർവേദ കോളേജിലെ 
Sealed and competitive tenders in the prescribed form - എ , ബി , സി കെട്ടിടങ്ങളിലെ ജനാലകളുടെ പഴയ കർട്ടനുകൾ 
are invited from the manufacturers or authorized suppliers 

മാറ്റി നില വിലുള്ള റോഡു ക ളിൽ പുതിയ കർട്ട നു കൾ 
for the supply of Centrifuge with Lid ( Capacity 24x100ml ( ബ ഹു വർണ്ണം) സ്ഥാപി ക്കു ന്ന തിനും കർട്ടൻ ഇല്ലാത്ത 
2 Nos. & 16x10ml 2 Nos.) to the Biochemistry Department ജനലുകളിൽ പുതിയ കർട്ടനുകൾ ( ബഹുവർണ്ണം) ചുവടെ 
of this College as detailed . Demonstration of the item is 

കൊടുത്ത പ്രകാരം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
to be done if necessary . 

ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
Estimate cost - 2 , 80,000. 

അടങ്കൽ തുക - 2,00, 000. 
EMD - 1 % of the quoted amout minimum of 1,500 

| ക്രമ 

ജനൽ കർട്ടനുകളുടെ ജനാലകളുടെ 
നമ്പർ 

വിശദാംശങ്ങൾ 
Cost of tender form : 

എണ്ണം 
| 2 /2 മീറ്റർ വീതിയും 3 /2 മീറ്റർ 

193 
Original - 708. 

ഉയരവുമുള്ള ജനാലകളിൽ 
Duplicate — 354 . 

ബഹുവർണ്ണത്തിലുള്ളതുണികളിൽ 
By post - 758. 

ചുരുക്കുകൾ നിർമ്മിച്ച് നിലവിലുള്ള 

റോഡുകളിൽ സ്ഥാപിക്കൽ 
Last date of sale of tender forms by post — 7 -8-2018 . 

21/2 മീറ്റർ വീതിയും 3 /2 മീറ്റർ 
Last date and time of sale of tender form — 17 -8 - 2018 , 

ഉയരവുമുള്ള ജനാലകളിൽ 
3 p . m . 

ബഹുവർണ്ണത്തിലുള്ളതുണികളിൽ 
Last date and time for receipt of tender from 

ചുരുക്കുകൾ നിർമ്മിച്ച് റോഡുകളിൽ 
18- 8- 2018 , 11 a . m . 

സ്ഥാപിക്കൽ 
Opening date and time of tender form — 18 -8 -2018 , 

കർട്ടൻ തുണികളുടെ സാമ്പിളുകൾ ദർഘാസിനോടൊപ്പം 
11. 30 a. m . 

അടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഒരു ജനലിന് കർട്ടൺ സ്ഥാപിക്കുന്ന 

തി നുള്ള തുണി യു ടേ യും റോഡിന്റെ യും വില യാണ് 
Tenders should be superscribed with tender 

ദർഘാസിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത്. പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് 
No . and addressed to the Principal, Govt. Medical 

ആയുർവേദ കോളേജ്, കണ്ണൂർ, പരിയാരം എന്ന വിലാസത്തിലാണ്. 
College, Kozhikode. Each tender should be submitted along 

ദർഘാസ് അയയ്ക്കേണ്ട ത് . ദർഘാസ് കവറിനു പുറത്ത് 
with an agreement signed and executed in Kerala Stamp 

“കണ്ണൂർ ഗവൺ മെൻറ് ആയുർ വേദ കോളേജിലെ 
Paper worth - 200 and EMD @ 1 % of the total cost of 

എ , ബി, സി കെട്ടിടങ്ങളിലെ ജനാലകളുടെ പഴയ കർട്ടനുകൾ 
the items tendered for (minimum 1,500 ). The Tenders will 

മാറ്റി പുതിയവ സ്ഥാപിക്കു ന്ന തിനുള്ള ദർഘാസ് എന്ന് 
be opened on the above date in the presence of the 

രേഖ പ്പെ ടു ത്തി യി രി ക്ക ണം . പൂ രി പ്പിച്ച ദ ർ ഘാ സു ക ൾ 
tenderer or their authorised representatives. 

17 - 8 - 2018 വൈകുന്നേരം 3 . 30 മണിക്ക് മുൻപ് കോളേജ് 
Rate should be quoted in Indian rupees only against ഓഫീസിൽ ലഭിച്ചിരിക്കണം. വൈകി കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
payment. The tenders without the agreement and sufficient സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് വാങ്ങിയവരുടേയോ അവരുടെ 
Earnest Money Deposit and the tenders that do not പതി നി ധിക ളു ടെയോ സാന്നിധ്യത്തിൽ ദർഘാ സു കൾ 
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The cost of curtain with different colours and 
different materials together with installation charge should 
be noted in the tender and samples of each item should be 
attached . 


Tenders should be superscribed as “ Tender for the 
Supply & Installation of Window Curtains for Government 
Ayurveda College, Kannur, Pariyaram for 2018- 19 ” and 
addressed to the Principal, Goverment Ayurveda College, 

Kannur, Pariyaram . Last date of receipt of sealed tenders 
- to this office is 17 - 8- 2018 at 3 p . m . Late tenders will not be 

accepted . Tenders will be opened at 3. 30 p .m . on 
| 17- 8-2018 in the presence of such of the tenderers or their 

authorized representatives who may be present at that time. 


17 - 8 - 2018 - ന് വൈകുന്നേരം 3. 30 - ന് തുറക്കുന്നതായിരിക്കും. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - 630 + 18 % ജി . എസ്. ടി . 
ആകെ 743 ( ദർഘാസ് ഫോറം ആവശ്യമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ 
തങ്ങളുടെ ജി. എസ്. ടി . അക്കൗണ്ട്മുഖാന്തിരം - 113 അടച്ച് 
ഒറിജിനൽ ചെലാൻ ദർഘാസ് ഫോറം വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് 
ഹാജ രാ ക്കേ ണ്ട താ ണ് . ) ഫോറം തപാലിൽ ലഭിക്കാൻ 
വില യോടൊപ്പം 50 അ ധി ക മായി മണിയോർഡർ 
അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില നിശ്ചിതവും 
ഒരിക്കലും തിരിച്ച് നല്കാത്തതുമാണ്. ദർഘാസ്മറ്റൊരാളുടെ 
പേരിലേക്ക് മാറ്റാവുന്നതല്ല. ദർഘാസ് ഫോമുകളുടെ വിൽപ്പന 
ഈ ഓഫീസിൽ 1 - 8 - 2018 രാവിലെ 11 മണി മുതൽ 
ആരം ഭി ക്കു ന്നതും 16 - 8 - 2018 വൈകുന്നേരം 3 മണിക്ക് 
അവസാനിക്കുന്നതുമാണ്. ചെക്ക്, പോസ്റ്റൽ ഓർഡർ, ഡിമാന്റ് 
ഡ്രാഫ്റ്റ് തുടങ്ങിയവ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ഫോമുകൾ വി. പി. പി . 
ആയി അ യ യ് ക്കു ന്ന ത ല്ല . ഡപ്ലി ക്കേറ്റ് ഫോമു ക ൾ 
ആവശ്യമെങ്കിൽ - 372 ( 315 + 18 % ജി. എസ്. ടി., ആകെ 
372 ) ലഭിക്കുന്നതാണ്. ( ദർഘാസ് ഫോറം ആവശ്യമുള്ള 
സ്ഥാപനങ്ങൾ തങ്ങളുടെ ജി. എസ്. ടി. അക്കൗണ്ട്മുഖാന്തിരം 
- 57 അടച്ച് ഒറിജിനൽ ചെലാൻ ദർഘാസ് ഫോറം വാങ്ങുന്ന 
സമയത്ത് ഹാജ രാ ക്കേ ണ്ട താ ണ് .) ഫോറം തപാ ലിൽ 
ലഭി ക്കാൻ വില യോടൊപ്പം 50 അ ധി ക മാ യി 
അ യ യ് ക്കേ ണ്ട താ ണ്. പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാ സി നോ ടൊപ്പം 
രേഖപ്പെടുത്തിയ മൊത്തം തുകയുടെ 1 % നിരതദ്രവ്യവും 
( ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് - 1, 500 ) 200 - ന്റെ മുദ്രപത്ര ത്തിൽ 
പ്രാഥമിക എഗ്രിമെന്റും സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസുകൾ 
സ്വീക രി ക്കു വാനോ നിരസിക്കു വാനോ ഉള്ള അധികാരം 
പ്രിൻസിപ്പാളിനുണ്ടായിരിക്കും. ഏതെങ്കിലും കാരണങ്ങളാൽ 
17 - 8 - 2018 - ന് സർക്കാർ അവധി പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ 
അടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം 3.30 മണിക്ക് ദർഘാസുകൾ 
തുറ ക്കു ന്ന താ യി രിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ കോളേജ് 
ആ ഫീസിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി സമ യ ങ്ങ ളിൽ 
അറിയാവുന്നതാണ്. 


[ No. 2/2018- 19) 


Intending tenderers may on application to the 
| Principal , Government Ayurveda College, Kannur, Pariyaram 

to obtain the requisite tender forms on which tenders 
should be submitted . Application for the tender form 
should be accompanied by a cash remittance of 
- 630 + 18 % GST, Total 743. ( Original GST chalan for 

113 should be produced for the purchase of tender form ). 
Postal Charge of 50 should be added if the forms need 
by post. The price fixed for a form /set of forms is not 
refundable under any circumstances. The tender forms are 
not transferable. Sale of tender forms will be started at 
11 a. m . on 1 -8 - 2018 and will be closed at 3 p .m . on 
16 -8 -2018. Demand Draft, Cheques, Postal Order etc. will 
not be accepted towards the cost of forms nor will the 
forms be sent per VPP. Duplicate tender form if requested 
will be issued at 372 ( 315 + 18 % GST, Total 372 ). 
(Original GST chalan for 57 should be produced for the 
| purchase of tender form ). Postal Charge of 50 should 

be added if the forms need by post. A preliminary agreement 
as per Appendix XVII on Kerala Stamp Paper worth 200 
together with an EMD 1 % of the total amout quoted 
( minimum - 1 , 500) should be attached with the 
tender form by way of Demand Draft/ Postal Order. 
Principal has the right to accept or reject the tender 
without further notice . If Government have declared 
public holiday on 17 -8 - 2018 , Tender will be opened at 
3. 30 p.m . on next working day. Further details can be had 
from the college office during the office time. 


No. A2/ 2062 /2018/ ACK . 


| 3rd July 2018. 


Sealed tenders are invited for the Supply and 
Installation of Multi Coloured Window Curtains in A , B & C 
block of Goverment Ayurveda College, Kannur , Pariyaram , 
by replacing the damaged curtains in the existing metal 
rods, and to install new curtains as per the details given 
below for the financial year 2018- 19 . 


Sl . 


No . of 
windows 


No . 


193 


Particulars of Window 

Curtains & Size 
Supply and installation of multi 
coloured window curtains with 
wrinkles by replacing the old 
curtains in the existing rods 
(2.5 meter width x 3.5 meter Height) 
Supply and installation of multi 
coloured window curtains with 
wrinkles with rods (2 .5 meter 
- width x 3 .5 meter Height) 


2 


Office of the Principal, 
Government Ayurveda College, 
Kannur, Pariyaram . 


( Sd.) 
Principal. 
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Printing Department 


RE -e- TENDER NOTICE 


No . 28 /2018 - 19 . 


20th July 2018. 


Re -e-tender in two cover system are invited from competent manufacturers/ suppliers or their authorised dealers with 
adequate stock and spares and repair capabilities for the supply of 1 No. of Four Colour Digital Production Printer 
(High end ) as per the Specifications of this Department. The tender is to be submitted as re -e- tender through the 
web portal https ://etenders .kerala .gov. in . Since this is an re -e- tender only those bidders who have enrolled in the above 
portal with their own Digital Signature Certificate (DSC ) can participate in the re-e -tender. Re-e -tender document and other 
details can be obtained from the above e -portal. 


The tender has two parts : 

1. Technical Bid 


2 . Financial Bid (BOQ) 
Tender No. with PAC - Re-e- tender No. 28/2018 -19/SN - · 40 Lakhs. 


Date of pre -bid meeting — 23 -7 - 2018 . 
Starting date of bid submission - 25-7 -2018 . 
Last date of receipt of e-tender — 14 -8 - 2018 . 


Closing date and time of e- tender — 14 -8-2018 , 5 p. m . 


Date and time of opening of e -tender : 


1. Technical Bid — 16 -8 -2018, 11 a. m . 


2 . Financial Bid 


20 -8 - 2018 . 


Cost of e- tender (online submission ) 8,000 + 1,440 , Rounded = 9,500 . 
EMD — 1 % of PAC in online payment " 40 ,000 . 


Security Deposit — 5 % of total contract amount as per rules to be furnished as Bank Guarantee of a Scheduled Bank . 


Period of Supply — Within 60 days of receipt of Supply Order. 


The tender has two covers: 


1. Technical Cover 


2 . Financial Cover 


TECHNICAL COVER 


The first cover i.e. the technical cover shall be uploaded with the following documents: 


1. Technical details : 


Detailed technical specification of the product offered , Compliance Statement in the given proforma along with 
diagrams of machine intended to supply . 

The bidder should prepare the Specification - Compliance Statement in the following proforma and upload it duly 
signed. The Specification -Compliance Statement should contain all the details in the Departmental Technical Specification / 
General Conditions and the compliance to the same to be properly marked and deviation if any shall be marked in the 
Compliance Statement. 
Gaz . No . 31/2018/DTP (Stores Purchase ). 
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Specification -Compliance Statement for e-tender 


Details of 
Departmental 

Technical 
Specifications 
and General 
Condition 


Details of the 

Product 
offered 


Deviation from 
Departmental 

Technical 
Specification 

if any 


2 . Brochure of the product intended to supply. 
3. Work Experience Certificate, O .E. M . authorisation Letter and other relevant details . 
4 . Scanned Copy of the agreement in the prescribed Format in Kerala Stamp Paper worth 200 . 
5. Declaration in Stamp Paper worth 200 that the firm is not black listed , in the prescribed form . 


Pre-bid Meeting 


A Pre -bid meeting will be held at Government Central Press, Thiruvananthapuram on the date and time as 
mentioned above. Bidders can participate in the Pre-bid meeting and clarify their doubts, if any. They can clarify their 
doubts by sending an e-mail to sgp .printing @ kerala . gov. in and by contacting the Superintendent of Government Presses , 
Thiruvananthapuram in Phone Number : 0471 -2331458 . 


FINANCIAL COVER 


The second cover i.e., the financial cover shall contain the filled up BOQ in the standard proforma. Selection will 
be based on the guidelines given in the stores purchase manual. 


Four -Colour Digital Production Printer (High End ) 


TECHNICAL SPECIFICATIONS 


1. 
2. 
3. 


Print Type 
Ink Type 
Resolution 


Line -type inkjet system 
Oil-based pigment ink (CMYK & Gray) 


Standard : Black 600 x 600 dpi CMY & G 300 dpi x 300 dpi Fine Mode : Black : 
600 x 600 dpi CMY& G 300 x 600 dpi 


Archival quality for Black ink 


4. 
5. 
6 . 


Ink quality 
First Print Time 


5 sec. or less * 1 (when copying A4 /Letter long -edge feed ) 


Continuous Print Speed 


A4 long -edge feed : Simplex : 160 ppm , Duplex : 80 sheets /minute (160 ppm ) 


7. 


Paper Size 


Standard Tray: Maximum : 340 mm x 550 mm Minimum : 90 mm x 148 mm 


8 . 


Printable Area 


Maximum : 314 mm x 548 mm ( 12 3/8" * 21 9/ 16") 


9. 


Paper Weight 


Standard Tray : 46 gsm ( 12 - 1b bond ) to 210 gsm (56 - lb bond ) (plain paper) 
Feed Tray : 52 gsm (14 -1b bond ) to 104 gsm (28 - 1b bond ) (plain paper ) 


10 . 


Standard Tray : Height up to 110 mm (4 5/ 16 ") 


11. 
12 . 


Paper Feed 

Method/Paper Tray 
Output Tray Capacity 
Supported Protocols 


Standard: Height up to 60 mm (2 3/8 ") 
TCP/IP , HTTP, HTTPS (TLS), DHCP, ftp , Ipr , IPP, SNMP, Port 9100 (RAW port ), 
IPv4 , IPv6 , IPsec. 
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13. 


Network Interface 


Ethernet 1000BASE - T, 100BASE - TX , 10BASE - T 


14. Memory Capacity 


4 GB 


15. 


Hard Disk Capacity 


500 GB 


16 . 


Hard Disk Available Space 


430 GB 


17. 


Operating System 


Linux 


18 . 


Power Source 


AC 100 - 240 V , 10 -5 A , 50 -60 Hz 


19 . 


Power Consumption 


Maximum : 1.200 W 


Scanner 


Type 


Flatbed with ADF- 200 sheets 


20 . 
21. 


Resolution 


600dpi, 400dpi, 300dpi, 200dpi 


Scan speed 


100ppm (200ipm ) 


Monochrome: TIFF, PDF, PDF /A , Grayscale / Full Color : TIFF, JPEG , PDF, PDF/ A 


70 ppm 


23. 
24 . 
25. 
26. 
27 . 


50 - 200 % 


Data saving frmat 
Copy speed 
Reproduction size 
No . of trays 
Max No. of sheets for 

stapling 
Stapling positions 
No . of Punches 


100 sheets 


1 Corner stapling, 2 Centre stapling 


28. 
29. 


2 holes, 3 holes, 4 holes 


30 . 


Booklet 


15 sheets , 60 pages 


31. 


Additional Accessories : 


Suitable computer with necessary software for operating machine to be supplied . 


GENERAL CONDITIONS 


Compliance to the following general conditions should be marked as Yes/No against each , and signed underneath , 
by the bidder. Documents in proof of the compliance should also be uploaded . 


Sl. No. 


Description of the condition to be complied 


Yes /No 


(1) 


(2) 


(3) 


3 


Firms and suppliers with valid certificates are exempted from the EMD/Security Deposit 
as per G .O . (P ) No. 3 /2013/SPD dtd. 21-6 -2013 

l(a) Whether document in proof of the same is attached herewith 
All the technical specification should be mentioned clearly by the bidder 

2 (a ) Whether document in proof of the same is attached herewith 
Machine offered should be standard , branded and proven product and available in the 
market 

3 (a ) Whether document in proof of the same is attached herewith 
Only manufacturing firms (OEMs) or their authorized dealers are eligible to participate in 
the tender 
4 ( a ) Whether proof that the firm is the OEM /Authorized Dealer of the OEM is attached 
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(2 ) 


5 


Manufacturing firms should have preferably ISO 9001 quality certificate 

5 (a ) Whether ISO 9001 quality certificate is attached herewith 


Dealers should have minimum five years experience of trading in the same brand 

6 ( a ) Whether document in proof of the same is attached herewith 
Service centres in Kerala for prompt after sales service is preferred. Details of Nearest 
Service Centres with Address and contact telephone numbers and e -mail address should 
be submitted . Response time for a service call should be specified 

8(a ) Whether details of Nearest Service Centres with Address and contact telephone 
numbers and e-mail address submitted 

8 (b ) Whether response time for a service call is specified 
Brochure containing the details of the equipment and technical specifications should be 
uploaded . All the technical specifications should be mentioned clearly by the bidder and 
any deviation should be brought-out clearly. 
Warranty conditions should include the following : ( 1) Warranty period of the machine/ 
equipment should be minimum 1 year and the warranty should include all the spare parts 
and labour charges complete. (2) Spares and services should be available through the 
expected life time of the machine /equipment. 

10 ( a ) Whether warranty conditions of the bidder ( in case different from the above) is 
enclosed herewith . 
Bidders should produce documentary evidence for the following : 

11(a ) Govt. Supplies made by them for the type of machine/equipment tendered . 


10 


11 (b ) Performance certificate from reputed customers for the type of machine/ equipment 

tendered . 


The manufacturer should provide a list of machines (of the type tendered ) sold by them 
in Kerala with customer details . 
Demonstration of the machine should be arranged by the manufacturer/authorized dealer, 
if needed for making a proper technical decision regarding buying. 
Supervisors/operators as decided by the Department should be adequately trained free 
of cost by the bidder after successful installation of the machine / equipment 


Pre -installation requirement including the required foundations, cabling electrical if any 
should be intimated by the successful bidder immediately after confirmation of the supply 
order. Necessary Layout and Foundation Drawings also should be furnished . 
Required accessories/ spares/ tools for installation should be taken care of by the bidder 


Catalogues /Operation Manuals /Spare Parts Manuals along with all technical details of the 
machine should be produced by the successful bidder, at the time of supply of the 
machine/equipment. 
Installation and trial run should be carried out by the supplier at the specified Govt. Press. 
The supplier shall undertake that the firm has never been blacklisted by any Government/ 
Quasi Government firm in India and no case is pending against the firm . This should also 
be made clear in the tender as preliminary undertaking ( as per the affidavit format enclosed 
to be executed in Kerala Stamp Paper worth 200 ). 
The delivery period should be specifically mentioned in the tender. Any abnormal delay 
by the supplier in delivery / commissioning etc . attract compensation and penalty by the 
supplier or action decided by the purchasing officer. 


20 
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(1) 


(2) 


( 3 ) 


21 


Details of the machine offered such as Brochures, drawings if any, video CDs demonstrating 
the operation etc. should be brought at the Pre bid meeting and any deviation from the 
technical specifications should be clarified and got approved by the purchaser s technical 
authorities . 


During the erection /commissioning or while performing in the guarentee period , if the 
machine supplied is found defective, improper or not as per the specifications or of inferior 
quality , or is not otherwise in accordance with the contract, then the department of printing 
shall intimate this fact in writing to the supplier for rectification /replacement of such 
defective machines at their own cost to the entire satisfaction of the purchase officers. 
In the event of their failure to do as above department reserves the right to carry out such 
repair work at the risk and cost of defaulted supplier. 


Rate quoted should be valid for a period of minimum 6 months . 


24 


Rates quoted should be inclusive of all taxes/charges, loading, unloading , transportation , 
erection and commissioning charges . 


AMC (after warranty period ) details should be specified . Specify the year-wise rates for 
a period of 5 years after warranty period . 

25 (a ) Whether year-wise rates as above is submitted herewith . 


Any document/certificate required from us for delivery of machines should be specified 
in advance. 


The department has every right to reject the tender at any time during the tendering 
process if any violation of any of the tender conditions is noticed . 


Tender evaluation will be done purely on the basis of the documents submitted by the 
bidder online and no document submitted afterwards will be considered for evaluation . 
Hence, all documents which the bidder feels necessary for the evaluation of the tender 
should be submitted online. A copy of all documents submitted online should reach the 
office of the Purchaser before the technical bid opening time of the tender. 


All rules and regulations of the tender shall be in accordance with the Store Purchase 
Manual of the Government of Kerala . 


Payment condition : 90 % of the total payment will be paid at the reciept of the machine / 
equipment and the balance 10 % will be paid after the production of report that the 
machine /equipment is working satisfactorily . 


Note : — Each row of the above table should be filled up clearly with Yes/No as applicable, by the bidder, otherwise 

the tender is liable to be rejected . 


Directorate of Printing Department, 
Thiruvananthapuram . 


(Sd.) 
Director of Printing. 


Gaz . No . 31/2018/DTP (Stores Purchase ). 
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Technical Education Department 

ലഘു ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ ഡി3 -2984/ 2018/ ആർ. ഐ . റ്റി. 2018 ജൂൺ 29. 

- കോട്ടയം രാജീവ്ഗാന്ധി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് 
ടെക് നോ ള ജി യിലെ മെക്കാ നി ക്ക ൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് 
Wigpogooogloei CAD elomilceloð Hyperworks Software 
നൽകു ന്ന തിന് താൽപ്പര്യമുള്ള കരാ റു കാ രിൽ നിന്നും 
മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ മത്സര സ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

അടങ്കൽ തുക - 3,50,000. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതിയടക്കം) : 

അസ്സൽ - 784. 

പകർപ്പ്- 448. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 2 - 8 - 2018, 2 മണി. 


No. D3-2984/2018 / RIT. 

29th June 2018. 
Sealed tenders are invited for the supply of 
Hyperworks Software for the use of CAD Lab in the 
Mechanical Engineering Department of this Institution at a 
total cost of 3 ,50,000 . 

Cost of tender form (Including GST ): 
- Original - 784 . 

Duplicate - 448 . 
Last date and time of sale of tender form 
2 -8-2018 , 2 p . m . - 

Last date and time of receipt of tender 
3- 8- 2018, 2 p. m . 

Date and time of opening of tender — 4 - 8 - 2018 , 
2 p . m . 

Those who want tender forms by Registered Post 
should send 35 extra for each tender besides the cost of 
tender forms by Money Order to the undersigned which 
should be received on or before 20 -7 -2018 . 

Tender forms can be had from the Office of the 
Principal, Rajiv Gandhi Institute of Technology, 
Velloor P. O ., Pampady, Kottayam -686 501 on a cash 
remittance as above or by Money Order on all working 
days between 10 a . m . to 3 p . m . The tender should be 
superscribed as Tender No. and date . Cheque , Postage 
Stamp, Drafts, Postal Order etc. will not be accepted 

towards the cost of the tender forms. The tender forms 
| are not transferable . 

As per the tender condition the tenderer should send 
along with this tender an agreement executed duly signed 
in Kerala Stamp Paper of value of 200 and EMD 1 % of 
the total cost of the articles tendered by way of DD in 
favours of the Principal, Rajiv Gandhi Institute of 
Technology , Kottayam . Tender without agreement and 
EMD will be rejected and detailed specification will be 
issued along with the tender forms. Details can be availed 
from office on working hours. 


പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും -- 3 - 8 - 2018, 2 മണി. 


ദർഘാസ് തുറന്ന് പരി ശോ ധി ക്കു ന്ന തീയതിയും 
സമയവും 4 -8 - 2018, 2 മണി. 


- ദർഘാസ് ഫോറം തപാൽ മുഖേന ആവശ്യമുള്ളവർ 
- 35 അധികമായി ഓരോ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെയും 
വിലയോടൊപ്പം മണിയോർഡർ ആയി അയക്കേണ്ടതാണ്. 
മണിയോർഡർ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 20 - 7 - 2018 
ആയിരിക്കും. മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ 
വില എല്ലാ നികുതിയും ഉൾപ്പെടെയാണ്. 

ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ, രാജീവ്ഗാന്ധി 
ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക് നോ ള ജി , വെള്ളൂർ പി . ഒ., 
പാമ്പാടി, കോട്ടയം -686 501 എന്ന വിലാസത്തിൽ നേരിട്ടോ 
മണിയോർഡർ മുഖേനയോ എല്ലാ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിലും 
രാവിലെ 10 മണി മുതൽ വൈകു ന്നേരം 3 മണിവരെ 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

- ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുന്ന കവറിനുമുകളിൽ ദർഘാസ് 
നമ്പരും തീയതിയും രേഖപ്പെടുത്തേണ്ട താ ണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറ ങ്ങ ൾ യാതൊരു കാര ണ വ ശാലും കൈമാറ്റം 
ചെയ്യുവാൻ പാടുള്ളതല്ല . ചെക്ക്, ഡ്രാഫ്റ്റ്, പോസ്റ്റൽ ഓർഡർ, 
തപാൽ സ്റ്റാമ്പ് മുതലായവ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 
- ദർഘാസ് നിയമം അനുസരിച്ച് ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുന്ന 
ആൾ ദർഘാസിനൊപ്പം 200 വിലയുള്ള കേരള മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ 
സമ്മ ത പ ത വും മൊത്തം തുകയുടെ ഒരു ശത മാ നം 
നിര ത ദ വ്യവും സമർപ്പി ക്കേ ണ്ട താ ണ്. ഇവ ഇല്ലാത്ത 
ദർഘാ സു കൾ നിരു പാ ധികം നിര സിക്ക പ്പെടു ന്ന താ ണ്. 
ഉപകരണങ്ങളുടെ വിശദവിവരങ്ങൾ ദർഘാസ് ഫോറത്തിനൊപ്പം 
ലഭി ക്കു ന്ന താ ണ്. വിശദ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി സമയത്ത് 
ഓഫീസിൽനിന്നും അറിയാവുന്നതാണ്. 


(2) 


നമ്പർ ഡി1 -3710/ 2018/ ആർ. ഐ . റ്റി. 2018 ജൂ ലൈ 2. 
- കോട്ടയം രാജീവ്ഗാന്ധി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് 
ടെക്നോളജിയിലെ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനു 
വേണ്ടി അനലിറ്റിക്കൽ വേയിങ്ങ് ബാലൻസ് നൽകുന്നതിന് 
താൽപ്പര്യമുള്ള കരാറുകാരിൽനിന്നും മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ 
മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

അടങ്കൽ തുക - 3, 20, 000 . 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതിയടക്കം) : 

അസ്സൽ- 672 
പകർപ്പ്- 336. 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 16 - 8 - 2018, 1 മണി. 
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- പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 17- 8- 2018 , 1 മണി. 

ദർഘാസ് തുറന്ന് പരിശോ ധി ക്കുന്ന തീയ തിയും 
സമയവും 17 - 8 - 2018 , 2 മണി. 


Tender forms can be had from the Office of the 
Principal, Rajiv Gandhi Institute of Technology , 
Velloor P . O ., Pampady , Kottayam - 686 501 on a cash 
remittance as above or by Money Order on all working 
days between 10 a . m . to 3 p . m . The tender should be 
superscribed as Tender No. and date . Cheque , Postage 
Stamp, Postal Order etc . will not be accepted towards the 
cost of the tender forms. The tender forms are not 
transferable . 


As per the tender condition the tenderer should send 
along with this tender with an agreement executed duly 
signed in Kerala Stamp Paper of value of 200 and EMD 
1 % of the total cost of the articles tendered by way of 
DD in favours of the Principal, Rajiv Gandhi Institute of 
Technology , Kottayam . Tender without agreement and 
EMD will be rejected and detailed specification will be 
issued along with the tender forms. 


ദർഘാസ് ഫോറം തപാൽ മുഖേന ആവശ്യമുള്ളവർ 
35 അധികമായി ഓരോ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെയും 
വിലയോടൊപ്പം മണിയോർഡർ ആയി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
മണിയോർഡർ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 16 - 8 - 2018 , 
1 മണി ആയിരിക്കും. മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ടെണ്ടർ 
ഫോമിന്റെ വില എല്ലാ നികുതിയും ഉൾപ്പെടെയാണ്. 

ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ, രാജീവ്ഗാന്ധി 
ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക് നോ ള ജി , വെള്ളൂർ പി . ഒ ., 
പാമ്പാടി, കോട്ടയം- 686 501 എന്ന വിലാസത്തിൽ നേരിട്ടോ 
മണിയോർഡർ മുഖേനയോ എല്ലാ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിലും 
രാവിലെ 10 മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം 3 മണിവരെ 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുന്ന കവറിനു മുകളിൽ ദർഘാസ് 
നമ്പരും തീയതിയും രേഖപ്പെടുത്തേണ്ട താ ണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറ ങ്ങ ൾ യാതൊരു കാര ണ വ ശാലും കൈമാറ്റം 
ചെയ്യുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. ചെക്ക്, ഡ്രാഫ്റ്റ്, പോസ്റ്റൽ ഓർഡർ, 
തപാൽ സ്റ്റാമ്പ് മുതലായവ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 

ദർഘാസ് നിയമം അനുസരിച്ച് ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുന്ന 
ആൾ ദർഘാസിനൊപ്പം 200 വിലയുള്ള കേരള മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ 
സമ്മ ത പ ത വും മൊത്തം തുകയുടെ ഒരു ശതമാനം 
നിര ത ദ വ്യവും സമർപ്പി ക്കേ ണ്ട താ ണ്. ഇവ ഇല്ലാത്ത 
ദർഘാ സു കൾ നിരു പാ ധികം നിര സിക്ക പ്പെടു ന്ന താ ണ് . 
ഉപകരണങ്ങളുടെ വിശദവിവരങ്ങൾ ദർഘാസ് ഫോറത്തിനൊപ്പം 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


Rajiv Gandhi Institute of 
Technology, Kottayam. 


( Sd .) 
Principal. 


ലഘദർഘാസ് ദീർഘിപ്പിക്കൽ പരസ്യം 
നമ്പർ ഡി3 -2774/ 2018/ ആർ. ഐ . റ്റി. 2018 ജൂ ലൈ 6. 

കോട്ടയം രാജീവ്ഗാന്ധി ഇൻ സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് 
ടെക്നോളജിയിലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആന്റ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് 
എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് 
ലാബിലേക്ക് വിവിധ സാ ധ ന ങ്ങ ൾ നൽകു ന്ന തിന് 
താൽപ്പര്യമുള്ള കരാറുകാരിൽനിന്നും മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ 
മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

അടങ്കൽ തുക - 2,88,000. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതിയടക്കം) : 

- അസ്സൽ - 672. 

പകർപ്പ് - 336. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 13 - 8 - 2018 , 2 മണി. 


പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 14 - 8 - 2018, 11 മണി. 


ദർ ഘാസ് തുറന്ന് പരി ശോ ധി ക്കുന്ന തീയതിയും 
സമയവും - 14 - 8 - 2018 , 2 മണി. 


No. D1- 3710/ 2018/ RIT. 

26th June 2018. 
Sealed tenders are invited for the supply of 
Analytical Weighing Balance for the use in Civil 
Engineering Department of this Institution . 

Estimate Cost _ 3,20,000. 
Cost of tender form (including GST ); 

Original - 672. 

Duplicate - 336. 
Last date and time of sale of tender form 
16-8- 2018, 1 p. m . 

Last date and time of receipt of tender 
17- 8-2018 , 1 p. m . 

- Date and time of opening of tender - 17 - 8 - 2018 , 
2 p . m . 

Those who want tender forms by Registered Post 
should send 35 extra for each tender besides the cost of 
tender forms by Money Order to the undersigned which 
should be received on or before 16 -8 -2018 , 1 p . m . 


ദർഘാസ് ഫോറം തപാൽമുഖേന ആവശ്യമുള്ളവർ 
- 35 അധികമായി ഓരോ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെയും 
വിലയോടൊപ്പം മണിയോർഡർ ആയി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
മണിയോർഡർ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 3 - 8 - 2018 
ആയിരിക്കും. മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ 
വില എല്ലാ നികുതിയും ഉൾപ്പെടെയാണ്. 

ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ, രാജീവ്ഗാന്ധി 
ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക് നോ ള ജി , വെള്ളൂർ പി . ഒ ., 
പാമ്പാടി, കോട്ടയം- 686 501 എന്ന വിലാസത്തിൽ നേരിട്ടോ 
മണിയോർഡർമുഖേനയോ എല്ലാ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിലും 
രാവിലെ 10 മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം 3 മണിവരെ 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
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ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുന്ന കവറിനു മുകളിൽ ദർഘാസ് 

ലഘു ദർഘാസ് പരസ്യം 
നമ്പരും തീയതിയും രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 

നമ്പർ ഡി1 - 1119 / 2018. 

2018 ജൂൺ 30. 
ഫോറ ങ്ങൾ യാതൊരു കാര ണ വ ശാലും കൈമാറ്റം 
ചെയ്യുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. ചെക്ക്, ഡ്രാഫ്റ്റ്, പോസ്റ്റൽ ഓർഡർ, -- മഞ്ചേരി സർക്കാർ പോളിടെക്നിക് കോളേജിലേക്ക് 
തപാൽ സ്റ്റാമ്പ് മുതലായവ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 

വർക്ക് ബെഞ്ച് വിത രണം ചെയ്യു വാൻ താൽപ ര്യമുള്ള 
- ദർഘാസ് നിയമം അനുസരിച്ച് ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുന്ന 

കമ്പനികളിൽ നിന്നും മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ ടെൻഡറുകൾ 
ആൾ ദർഘാസിനൊപ്പം 200 വിലയുള്ള കേരള മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ 

ക്ഷണിക്കുന്നു . ടെൻഡറുകൾ അയയ്ക്കുന്ന കവറിനുപുറത്ത് 
സമ്മ ത പത്രവും മൊത്തം തുകയുടെ ഒരു ശത മാ നം 

“ ടെൻഡർ നമ്പർ 02 /2018- 19 , ജനറൽ വർക്ക് ഷോപ്പിലേക്ക് 
നിര ത ദ വ്യ വും സമർപ്പി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . ഇവ ഇല്ലാത്ത 

വർക്ക്ബെഞ്ച് വാങ്ങുന്നതിനുള്ള ടെൻഡർ ” എന്ന് പ്രത്യേകം 
ദർഘാ സു കൾ നിരു പാ ധികം നിര സിക്ക പ്പെടു ന്ന താ ണ്. 

രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. ടെൻഡർ ഫോറം 672- ന് കോളേജ് 
ഉപകരണങ്ങളുടെ വിശദവിവരങ്ങൾ ദർഘാസ് ഫോറത്തിനൊപ്പം 

ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

ടെൻഡർ ഫോറ ത്തിന്റെ വിൽപ്പന 6 - 8 - 2018 , 10 മണിക്ക് 

അ വ സാ നി ക്കു ന്ന താ ണ് . പൂരിപ്പിച്ച് ടെൻ ഡ റു കൾ 
No . D3- 2774/2018 / RIT. 

6th July 2018 . - 6- 8- 2018 , 11 മണിക്ക് മുമ്പായി ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
Extended Sealed tenders are invited for the supply of 

-- നിശ്ചിത സമ യ ത്തി നകം ലഭിക്കുന്ന ടെൻ ഡ റു കൾ 
various items for the use of Power Electronics Lab in 

- 6- 8 - 2018 ഉച്ചയ്ക്കു ശേഷം 2 മണിക്ക് അപ്പോൾ ഹാജരുള്ള 
the EEE Department of this Institution at a total cost of 

പ്രതിനിധികളുടെ മുമ്പാകെ തുറന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതാണ്. 
2 ,88,000 . 

വൈകി കിട്ടുന്ന ടെൻഡറുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ടെൻഡർ 

ഫോമുകൾ കൈമാറാവുന്നതല്ല. തപാലിന് ടെണ്ടർ ഫോമുകൾ 
Cost of tender form (including GST): 

ആവശ്യമുള്ളവർ 722 മണിയോർഡർ ആയി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
Original - 672 . 

ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ടെൻഡർ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് 336 അധികമായി 
Duplicate : 336. 

ഒടുക്കേണ്ടതാണ്. ടെൻഡർ ഫോറത്തോടൊപ്പം 200 - ന്റെ 

കേരള മുദ്രപത ത്തിൽ തയ്യാറാക്കി യിട്ടുള്ള പാഥ മിക 
Last date and time of sale of tender form 

സമ്മ ത പത്രവും - 3, 000 - ന്റെ ഡിമാൻഡ് ഡാഫ് റ്റും 
13 - 8- 2018, 2 p . m . 

(എസ്. ബി . ഐ . മഞ്ചേരിയിൽ മാറാവുന്നത്) നിരതദ്രവ്യമായി 
Last date and time of receipt of tender - നൽകേണ്ടതാണ്. 
14 - 8- 2018 , 11 a. m . 

No. D1/ 1119/2018 . 

30th June 2018. 
Date and time of opening of tender - 14 - 8 -2018, 
2 p . m . 

Sealed tenders are invited for the supply of 

Workbench to General Workshop of Government 
Those who want tender forms by Registered Post 

Polytechnic College, Manjeri. The envelopes containing 
should send 35 extra for each tender besides the cost of 

the tender should bear the superscription “ Tender 
tender forms by Money Order to the undersigned which 

No. 2 / 2018 - 19 Purchase of Workbench to General 
should be received on or before 3 - 8 - 2018 . 

Workshop ” and should be addressed to the Principal, 
Tender forms can be had from the Office of the Government Polytechnic College, Manjeri , Karuvambram 
Principal, Rajiv Gandhi Institute of Technology West P . 0 ., Malappuram - 676 123 . Last date for issuing 
Velloor P. O ., Pampady, Kottayam -686 501 on a cash tender forms is 6 - 8 -2018 , 10 a . m . and the last date of 
remittance as above or by Money Order on all working receipt of tenders will be 6 -8 -2018 , 11 a . m . Late tenders 
days between 10 a . m . to 3 p . m . The tender should be will not be accepted . The tenders will be opened at 2 p . m . 
superscribed as Tender No. and date. Cheque , Postage on 6 - 8 - 2018 , in the presence of such of the tenderers or 
Stamp , Drafts, Postal Order etc . will not be accepted their authorized representatives who may be present at 
towards the cost of the tender forms. The tender forms are that time. Intending tenderers may on application to the 
not transferable . 

Principal, Government Polytechnic College, Manjeri-676 123, 
As per the tender condition the tenderer should send 

Phone -0483 2763550 obtain the requisite tender forms on 
along with this tender with an agreement executed duly 

which tenders should be submitted . Application for the 
signed in Kerala Stamp Paper of value of 200 and EMD 

tender form should be accompanied by a cash remittance 
1 % of the total cost of the articles tendered by way of 

- of 672 ( 600 + 72 Tax ) ( postal charges 50 extra ) 
DD in favours of the Principal , Rajiv Gandhi Institute of 

which is the price fixed for a form /set of forms and which 
Technology , Kottayam . Tender without agreement and 

is not refundable under any circumstances. The tender 
EMD will be rejected and detailed specification will be 

forms are not transferable . Sale of tender forms will be 
issued along with the tender forms. 

closed at 10 a. m . on 6 -8 -2018 . Cheques, postage stamps, 

etc ., will not be accepted towards the cost of forms nor 
Rajiv Gandhi Institute of 

(Sd.) will the forms be sent per V.P.P. Duplicate tender forms, if 
Technology, Kottayam . 

Principal. required will be issued at 336 per copy . Preliminary 
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agreement prepared in Kerala Stamp Paper worth 200 is 
to be attached along with the tender forms. EMD in the 
form DD drawn from a Nationalised Bank for 3,000 is to 
be furnished in favour of Principal, Government 
Polytechnic College , Manjeri (payable at SBI Manjeri 
Branch ). 


സപ്ലെചെയ്യേണ്ട വസ് - High Pressure Water 

- Cleaner & Under Water Diving Goggles. 
അടങ്കൽ തുക 2, 10 ,000 . 


നിരതദ്രവ്യം - 2, 100, 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - 448 ( നികുതിഉൾപ്പെടെ). 


Office of the Principal, 
Government Polytechnic College, 
Manjeri. 


( Sd.) 
Principal. 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽപ്പനയുടെ അവസാന തീയതിയും 
- സമയവും 10 -8 - 2018 , 1 മണി. 


- ദർ ഘാസ് ലഭി ക്കേണ്ട അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും - 10 - 8 - 2018, 3 മണി. 


Water Transport Department 


ലഘു ദർഘാസ് പരസ്യം 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും-- 10 - 8 - 2018, 
3.15 മണി. 


- (1) 


നമ്പർ സി3 - 8190 / 2018. 


2018 ജൂ 


ലൈ 6. 


ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ വൈകുന്നേരം 5 മണിവരെ ഈ ആഫീസിൽ 
ലഭ്യമാണ്. ടെലഫോൺ നമ്പർ: 0477 - 2252015. 


-- 6 . 


സംസ്ഥാന ജല ഗതാഗത വകുപ്പ്, ആല പ്പു ഴയിലേക്ക് 
താഴെ പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ സപ്ലേ ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊളളുന്നു . 

ദർഘാസ് നമ്പർ 30 / സി3 / 2018- 19 . 
സപ്ലെചെയ്യേണ്ട വസ്ത - സേഫ്റ്റി എക്യുപ്മെന്റ് സ്. 
അടങ്കൽ തുക - 4,00,000 . 


നമ്പർ സി2 - 10063 / 2018. 


2018 ജൂ 


ലൈ 6. 


നിരതദ്രവ്യം- 


4, 000. 


സംസ്ഥാന ജല ഗതാഗത വകുപ്പ്, ആലപ്പു ഴയിലേക്ക് 
താഴെ പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ സപ്ലെ ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാസ് നമ്പർ 46 / സി2/2018- 19 . 
സപ്ലെചെയ്യേണ്ട വസ്ത - ബോട്ടിന്റെ സീറ്റ് കുഷ്യൻ. 
അടങ്കൽ തുക - 1, 50, 000 . 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - 896 ( നികുതിഉൾപ്പെടെ). 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽപ്പനയുടെ അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 10 - 8 - 2018, 1 മണി. 


നിരതദ്രവ്യം - 


1,500. 


ദർ ഘാസ് ലഭി ക്കേണ്ട അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും 10 - 8- 2018 , 3 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - 448 ( നികുതിഉൾപ്പെടെ). 


- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 10- 8- 2018 , 
3. 15 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽപ്പനയുടെ അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 8 - 8 - 2018 , 1 മണി. 


- ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ വൈകുന്നേരം 5 മണിവരെ ഈ ആഫീസിൽ 
ലഭ്യമാണ്. ടെലഫോൺ നമ്പർ: 0477 - 2252015. 


ദർ ഘാസ് ലഭി ക്കേ ണ്ട് അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും 8 - 8 - 2018, 3 മണി. 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 8 - 8 - 2018 , 
3 . 15 മണി. 


നമ്പർ സി3 - 9078 / 2018. 

2018 ജൂ ലൈ 6. 
- സംസ്ഥാന ജല ഗതാഗത വകുപ്പ്, ആലപ്പുഴയിലേക്ക് 
താഴെ പറയുന്ന സാധനങ്ങൾസപ്ലെ ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊളളുന്നു . 


ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ വൈകുന്നേരം 5 മണിവരെ ഈ ആഫീസിൽ 
ലഭ്യമാണ്. ടെലഫോൺ നമ്പർ: 0477 - 2252015. 


സംസ്ഥാന ജലഗതാഗത വകുപ്പ് 
ഡയറക്ടറേറ്റ്, ആലപ്പുഴ. 


( ഒപ്പ്) 
ഡയറക്ടർ. 


ദർഘാസ് നമ്പർ - 43/ സി3 / 2018 - 19. 


Gaz . No . 31 /2018 /DTP (Stores Purchase ). 
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